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وزسر. الزراعة 
















































المصداقية في وإشنطن” 





وسياسة ‏ (الترقيع) . 
كي الرسبا, 95 
١‏ من البفلرقات العجيبة اه يك و الذي. 





ايران وتزويده! بالسلاخ ولتصواريخ:وقطع 
الغيلر تجري فل واشنطان الجزة الثاتي 





رياصسبا بردسر والهام من التحقيقات في (ليران جِيت) املم 
* ألجنة التحقيق .للشتبوكسةٍ 0 لجنتي 

كان عيا سا الكوتجرس. 

وبح اتدل ففي خيز لق كلمبية ميق أيطفلن قادة 

0 الخنطقة الي مواقف-وأشنمان ٠‏ والى ان هها. 

الشتشى ! 


حدث لن: يتكرن: ' ويتحدث عن تصميم 
آمريكا على الدفاع عن "حرية. الملاحة أق 
الخليج , وحرية العيور فق مضيّق (هرمن) ٠‏ 
: يتددث غاكفيران والجنرال .سيكورد .: امام 
لجنة الكوتجرس ..عن_المزيد: عن: تفاصيل ‏ 
الفضيحة. ٠.‏ وكيف لمن آغلى أسلطة البريكية: 
كانت على ملم يكامل التقتصيل مند البدأية :: 
ابل وحتى لن بعثة تقبم عددا من اللسؤولين ' 
الابرانيين: زلرت واشنطلن .عام 1585 لاكمال 
بحث أ موضوع بقية 'صبفقه الاسطلحة ! 
وهكذا فاته في الوقت الى أيحاول فيه 
ميرال الدقاع. عن_لدارة ريجئن ؛ لماع المتطقة . 
:]| التى اصدابها اكبر الضرر بسبب قضية «ليران, 
جيت: ‏ لا يتريد المشرعون الامريكيون. عن | 
محاسية النخطتين ألذين كرنعيوا تلك ' 
للفشيجة ٠‏ وداسوا: من خلالها على أسنعة 
امريكا' وكرامتها امام لعائم ٠‏ أقيل ‏ يعتقد 




























بابتطاعتة ' آن. يجد. .الى ,صدى المحلولاته: 


| الدفام عن الفقضيحة : ٠‏ كثر من أ حسن. 
ضيافته .. على الطريقة 'العربية وحضب ؟! 
.| اننا تعتقدا بصدق . إل الخليج والعالم 
العربى: كله . آن السيفسسة الأمريكية لم تعد 
بحاجة الى ترقيع لوا مد الذفرات كنتى ادنتم 
الى لذهيار- مخشداقيقها ذ فى يحلجةا الى 
عن يقلب كل تلك الفاهيم والاسس القى بئيت ١‏ 
عليها ذلك المفاقيم:,' وغبلات. عن أخلالها 
الصهيونية لتسيطر عل توجهات السياسة 
الامريكية . للخارجية والاقتصددية 
والاعلامية - وتستخدمها مطلية' الخدمة 
الاعتماع الصهيونية . حتى "وان اتعارظت 
وتناققت على خط مسلقيم نع للصايع 
الامريكية . 5-5 355 
قد حو الفتهيوتية سياة واشتطن فق 
الشرق الاومنط: الى مراهتة .دائمة على 




















































السيد عيرق . ومن لوقده الى الخليج _ان !1 


. مكة نتكرمة: :.شايغ الستين بت:0185:4- الشامية وسط البسلد ت. :314 ]لان 





> .ناش يطل تتالكم 


لس للد بق 


الأربعاء ١١‏ رمضان ١107‏ ها 
77 الثور ١١18‏ ش 
١٠‏ مايى (أيار) 1841م 
السنة ٠‏ ب العدب بلاهم 


المتائعة السامية قراء بدء تتفنذ هذا المشووع الضخم 





التسعسمك "57 سد 


ص المليباري يؤاصل كشفه لالاعيب الحداثيين ص * 


العندية : 


الاويك تبحث زيادة سقف الانتاجي ص ه 


منافذ فكرية يقلم د/ عمر الطيب الساسي .. ص ١١‏ 


تكمعلتشاز لالأتفم 
7خ 982180 
97 .13 لاشلة - 


هذا الخرض خاص ب بنيع الرصيفة القت 


مله ا مكريت-الرصيفط _ فعراهراح عطوة .ت 





أوقيسع ‏ عتسد تنفد سد وادى بيس الكبير 
- الس يفطي١ 5٠‏ كيلومتر مريع :ويخزن غفرا مليون مثر مكعب ويكلف 11 مليون ريال 


الرياض - واس - بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود على 


ترسية مناقصة انشاء سد بيشه الكبير وقع معالي وزدر 


الزراعة والمياه الدكتور عبدالرحمن بن 


عبدالعزين ال الشيخ صباح امس عقد التنفيذ مع احدى الشركات الوطنية المتخصصة . 


وقد اعرب معاني وزير الزراعة والمياه الدكتور 


عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشبخ عقب توقيع 


العقد عن سعادته للمباثرة ف تنفيذ هذا المشروع 
الحيوي للكيير .. وقال معاليه ان هذا الصوح 


الحضاري والذي تغطي بحيرته مساحة 76٠١‏ 


كيلو متر:مربع ويخزن مامقدئره 172 مليون مثر 
مكعب من المياه ‏ هو احد معطيات هذا العهر 


الزاهر وسيكون له الاثر الكبير في ازدهار وتطور 


' الزراعة بالمنطقة وملحولها لها مديكون له من اثر في 
تيادة : 


المخزون المائي - 





وقة ا زار امريكا سرا عام 85 البحث 
انجاز. الجسسسز 3 الثاني من صففة 


واضاف معاليه ان المتابعة والتوجيه والدفع 
من قيل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العرِير وسعو عهده الامين صباحب السمو 
الملكي الامير عبداش بن عبدالعزيز هي الاساس في 
البدء الفعلي بتشييد هذا المشروع العملاق وهي 
ايضاً الاساس للتنمية الزراعية الشاملة التي 
تنعم بها بلادنا العزيزة ٠‏ 

ارقام عن السد 

ويعتبر سد بيشة العملاق اكير سد في المملكة 

وثائي اكبر سد في منطقة الشرق الاوسط بعد السد 


صففة الاسلحة 


واشنطن ‏ اجرى ثلاثة مسؤولين ايرانيين محادثات أسرية في سبتمير 1941 في 


واشنطن 


: الي ايوان.. 


مع المسؤولين الامريكيين لبحث مسالة ٠«الجزء‏ الثلنيء من صفقة الاسلحة 


صرح بذلك ريتشارد سيكورد الجنرال المتقاعد.. 


وردا على سؤال رفض سيكورد ان يكشف عن 
شخصية الرجال الثلاثة موضحا ان إحدهم من 
«للقربين لاحد كبار المسؤولين» الايراتيين: ' 

وجدير بالذكر إن سيكورد ندلى خلال الاسيوع 
اللاضي بشهادته حول دوره في.عملية ببع الاسلحة 
0 الى أيران وتحويل: تمتها لصائح العصابات 
المنافطلة السآندينية في نيكلراجوا متم اللجدتين” 
الخاصتين في الكونجرص. 

. واوضح أسيكورد لن الرجال الثلاثة الذين 
استغرقت زيارتهم عدة ايام اجروا محادتات مع 
«معثلين مباشرين للرئيس» ومن بينهم اللفتنانت 
كولونيل أوليفر نورث احد رجال وكالة المخابرات 
المركزية الامريكية ومعه شخصيا. 

كما ذكر ان الوئيس رونالد. ريجان كان على علم 
يزيارة الائرانيين الثلاتة ولحيط علما بسي 


المفلوضات. واوضح سيكورد ان الرجال الثلاثة 
أ كانوا يتمتعون بحق زيارة البيت الابيض عندما 


لايكون الرئيس فيه. 
. وذكر صيكورد ان هذه الزيارة تضمنت اثر فشل 





© الملك حسمين ومبارك لدى وصول العاقل الاردني امس الى القاهرة 


المهمة التي قنم بها روبرت ماتفرلين المستشار 
السابق للرئيس الامريكي لشؤون الامن القومي 
من اجل اطلاق سراح الرهائن الاصريكيين 
المحتجزين في لبنان. 

وصرح سيكورد بقوله «لننا كنا على وشك 
التوصل الي تحقيق نقنام للاتصالات مع ايران - 


. كانت تحتاج اليه الولايات المتحدة فعلاء واعرب 


عن اسفه لان التصريحات التي ادلى بها ادوين 
ميس وزير العدل الامريكي بشان تحويل ثمن 
صفقة الاسلحة تصائح (الكونترا) في توفمير 
احبطت المفاوضات. 

وذكر سيكورد ان الولايات المتحدة وايران 
اتفقتا على بروتوكول من تسع نقاط في اكتوبر 
الماضي بشان منح 0٠٠‏ صاروخ مضاد للدبابة من 
طراز «تاو» واطلاق سراح اثنين من الرهلئن 
الامريكيين من بين الرهائن الثلاثة الذين لايزالون 
محتجزين. ولوضح سيكورد ان الرهينة الثالثة 


سيالق سراحه في وفت الاحق. 


مبازك والملك حسين يبحثان 
جهود عقد الموتمر الدونيى 


القاهرة ‏ بداث هنا الليلة الماضية المحااثات بين الرئيس المصرى حسنى مبارك والملك حسين عاهل 


. الارئن الذى وصمل ععياء امس الى القاهرة 


وقد ا حضر للحادثات الوفد الاردئى المرافق 
اللملك حسيين ويضمم السادة زيد الرفاعى رئيس 
مجلس ألوزراء ومروان اتقاسم رئيس الديوان 


أ. المذكى وعدنان ابوعوده وزير للبلاط والفريق اول 


اكركن ريد من شاكز القائر غلغام للقوات المسلحة . 
وحضرها من الجائب المصرى تتدكتور عاطفب 
صدقى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء 


والمسؤولين اللصريين . 





.في جنوب لبثان 


.ينوت - تفيد الانباء الواردة من جنوب لبنان 


الو لو 


نصبه رحاق المقاومة اللينانية لدورية اسرائيلية 
: داخل .الشريطا الحهدودى المحتل . 

وقد قامت الطاثرات الاسراتيلية على الفور 
-- بالتحليق على ارتفاعات: منخفضمة فوق المنطقلة .. 
كما قات مجموعة تليعة للمقلومة اللبئانية 
بقصف_صبعة مواقع تايعة للقوات الاسراتيلية 
:وجيش لبان" الجتوبي الشوالى لها. وقد 





7 استخدعت في انقصف صواريخ كاتيوشا . 


| ف #نوقت نفسه اخترقت العتائرات الاسرائيلية 
حاجن الصموت فوق منطلقة لبقام . ٠.‏ كما اقادت 
و جنب بان 
هذا وقد هدذ اسحق وايين وزير الحرب 
:الصهيوتى بعواصلة الاعتداءات ضد المخيمات 
١‏ وامواقع الفنسطينية واللينانية ل جنوب لبثان 
افا نم تتوقف للعدليات الفدامية شد المستوطنات 
'لل شمال قتستطين المحاكة وضد مواقع عايسميى 


«يجيشن لبنان الجنوبى العميل , 


د وقل ركيين في تصريحات اذاعها راديو الهدو 


5-5 امس بعد زيارة قام ايها لكشريط الحدودي لل 


جتوب لنان ان الجائنٍ الاشر من الحدود مع 
لن ينهد الاستقرار مالم ينعم شسال الكيان 
مى ' 30 : 


وصرح السيد صفوت الشريف وزير الاعلام 
المصرى عقب الاجتماع بان البحث تناول قضية 
الشرق الاوسط و آخر التطورات على الساحتين 
الدولية والعربية والفلسطينية . 
وقال ان البحث تناول ايضما جهود البلدين مع 
. كافة الاطرئف حول انعقاد المؤتمر الدوثى للسلام 
.وتطورات الجهود من لجل عفد المؤتمر 

وقد استمرت المحادثات بين الرئيس مبارك 
والعاهل الاردني واعضاء الوفدين على مائدة 
إغطار أقلمها الرئيس المصرى للملك حسين . 
© هذا وقد عاد املك حسسين الليلة الماضية الى 
عمان يعد زيارة عمل للقاهرة اجرى خلائها 
مبلحثات مع الرئيس المصرى حسنى ميارك 





العالي المقام على نهر النيل وتبلغ تكلفته الاجمالية 
ءرة5لار774 ريكل والسد من النوع الخرساني 
ويباغ ارتفاعه ١١1"‏ مترا كما ان طوله 0017 امتار 
وتبلغ الملاقة التخزينية للسد 50 ليون متر 
متعب من المياه وسيقام السد على وادي بيشه 
الكبير وتبلغ مسلحة منطقة تجميع الميام ١٠لا‏ 
كيلو متر مربع كما ان حجم تصريف المفيض بعر 
امتلاء حوض التخزين 507١‏ متر مكعب ل 
الثائية . 

أما فيما يتعلق بأحجام المواد المستخدمة في 
الانشاء فتبلغ مليوني متر عكعب من الحفريات 
الخرسائية باستخدام هرا مليون متر مكعب من 
الخرسانة العادية والمسلحة ذات الجهد العالي 
المصممة لتحمل ضغط ثليام . وقد صمم السد 
بحيث يحتوي على ستة انفاق كييرة ستقام على 
عدة مستويات من السد للتحكم بواسطتها في 
اجهزة السد ومعداته وقد تم تصميم السد ليدار 
بطريقة اتوماتيكية ومدة التنفيذ لهذا السد الكبير 
في حدود ستين شهراً . 


( أمل ) تحاول 
تقجير الوضع 
المخيمات 

تونس - اتهمت منظمة التحرير الفاسطينية 


عناصر حركة (امل) بمحاولة تفجير الوضع من 

جديد ال المخيمات الفلسطينية في لبئان ٠‏ 
وقال بيان للقيادة العامة لقوات الثورة 

الفلسطيئية اذاعته مساء امس وكالة الادياء 


باطلاق النار بشكل متقطع على مخيم برج 
البراجنة خاصة من محيطيه الشرقى والشماق 
تحميد استقالة 
رشيد كرامي 

دمشق ‏ تم الاثفاق على تجميد استقالة الصيد 
رشميد كرامي رئيس وزواه لبنان ؟لني قدمها من 
اسبوع وذلك خلال المباحثات التي اجراها وفد 
سياسي لبناني مع المسؤولين السوريين في دمشق . 

صرحت بذلك مصادر لبنائية مسوؤولة في بمشق 
وأوضحت مصادر الوفد الرئامي اللبئائي ان الوفد 
عرض خلال المباحثات على المسؤولين السوريين 
اقتراحأ يقضي باعادة تكليف السيد رشيد كرامي 
بتشكيل حكومة لبنانية موسعة تضم كل الاطراف 
والفئات والاتجاهات 1 م الأعسمفسية و١‏ الشعاقيات 
الدينية في لينان 

شامير : لا حل وسط 
والسلام عير كامب ديقيد 

القدس المحتلة ‏ استبعد اسحق شبامير رئيس 
وزراء العدو امس التوصل الى اى جحل وسط مع 
حرب العمل بشان مساكة المؤتمر الدولي للسلام إن 
الشرق الاوسط واعلن انه سيعرض اليوم الاريعاه 
على الحكومة مشروعه للسلام . 

وقد شدد شامير من موقفه عشية هذا الاجتماع 
الهام مجلس الوزراء المحدود وصرح امام كتئة 
ليكود البرخائية بائه ميرفض اية مساومة ويرفض 
تقديم أية تنازلات. . وأوضح ان مشروعه للسلام 
يقوم على اساس اجراء مفلوضات مياشرة مع 
الآردن فى اطار أتفاقات كامب ديفيد . 


ميارك يؤكد لشامير 


للمؤتمر الدولى 


عمان ‏ اعلن إل فلسطين المحتلة مساء أمس ان 
الرئيس المصرى حسنى مبارك يعث رسالة اق 
اسحق شامير رئيس وزراء الكيان الصهيونى اكد 
فيها تاييد مصر لعقد اللؤتمر الدولى للسلام 
كخطوة تحو احلال السلام فق المنطقة . 

وقال راديو العدو ان شهمي بعث رسالة 
جوابية للرئيس المصرى عن طريق محمد بسيوتي 
سقير مصر إل تل أبيب ٠.‏ 


التلسطينية .وفا. ان عناصر حركة 'امل' تقوم 1 


تحر نه اتن 

الرياض ‏ واس - ئوه عدد من المسئولين 
بللملكة المقربية الشقيقة بمساعى خلدم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
الخيرة التى توجت بلقاء جلالة الملك الحسن 
الثاني ملك المغرب وفخامة الرئيس 
الجزائرى الشاذقى ين جديد 

واعرب المسؤلون المغاربة فى برفيات الى 
خادم الحرمين الشريفين عن شكرهم 
وتقديرهم للجهود الكبيرة التى بثلها 
حفتظه ان ل هذا المجال 

وقد وردت تلك البرقيات من كل من .. 
الاستاد الحسين دكاك رئيس المجلس العلمى 
الاقليمى فى تزنيت كليم وطاطا والمقدم يوزيلن 
رئيس المجلس العلمى الاقليمى للناطور 
والحسيمه . والاستاذ عبدا الكرسيفى 
رئيس المجلس العلمى الاققيمى للناطور 


(الكنادم الحر مين 





[نشز فسن من.ر وما 


والحسيمة . والاستاذ عيداق الكرسيفى 
رئيس المجلس العلمى الاقليمى إل تبارو دائتا 
داكاى والاستاذ محمد الحلوى الهاشمى 
رئيس المجلس العلمى لدينة الدار البيضله 
الكبرى والاستاذ مدمد الملكى التاصرى 
رئيس المجلس العلمى لعاصمة المغرب الدار 
البيضاء الككبرى والاستاذ ماء العيئين 
الاراياس رئيس المجلس العلمى لاظيم 
العيون وادى الذهب السعئوه والاستاذ 
محمد حدوا مزيان رئيس المجلس العلمى 
الاظيمى بتطوان والاستلذ مصطفقى بو ذروه 
رئيس المجلس العلمى لاقليم الجديده 
والاستاذ المهدى القاسمى رئيس المجلس 
العلمى لاقليم الرشيدية ووزارات والاستلذ 
عبداش ينون رئيس المجلس العلمى الاققيمى 
ابطنجه ٠,‏ 





وو ل 


زوارف العدو تقصف مخكيم «الرشيدية» 
قوات الاحتلال تقصف عدة قرى في الجنوب اللبناني 


يروت - الوكالات - قام زورقان اسرائيليان باطلاق النار فجر امس على مخيم «الرشيدية: في الجنوب اللبناني ولم تتوفر 
أية انباء عما اذا كان هذا القصف قد اسفر عن سقوط ضحايا . 


ومن جهة اخرى هزت اربعة انفجارات بيوت 
الغربية مما رفع عددها الى 48 انفجاراً منذ دخول 
القوات السورية هذا القطاع في 77 فيراير 
الماضي 3 

وذكر المراسلون ان قطعا بحرية اسرائيلية 


مالطة تتوجه نحو الغرب 


تجوب البحر قيلئة سواحل (صور) على يعد 
كم جنوبي بيروت اطلقت فذائف مضيئة 
أعقيها اطلاق النتر لمدة 70 دقيقة ادى الى اصابة 
المساكن القائمة على الشاطيء . 

وكانت البحرية الاسرائيلية قد قصفت اكثر من 


بعد هزيمة حزب العمال في الانتخابات 

فائيتا ‏ الوكالات - أدى رئيس الوزراء الجديد في مائنطا ايدى فينيش ادامى زعيم 

الحزب الوطني ‏ اليمين الدستورية امس ف فاليتا امام رئيس الجمهورية بالانلية 
وسط هتافات_الاف المتعاطقين . 





© رئيس وزراء مالطة الجديد الدكتور ايدى 
فيتش ارامي محاطا بانصاره بعد فوز حرّبه 


إل الانتخاب 
اجتماع الزامل 
ووزيز الصناعة الكويتي 

الرياض ‏ واس - اجتمع معالى وَزير الصناعة 
والكهرباء 'المهندس عبدالعزيز للزامل يمكتيه 
بانوزارة صباح امس مع معالى وزير التجارة 
والصناعة الكويتي الاستاذ فيصل عبدالرزاق 
الخالد الذى يزور المملكة حائيا لحضور اجتماع 
لجنة التعاون الاقتصدي لمجلس التعاون لدول 
الخليح العريية الذى سيعقد اليوم الاريعاء يمقر 
الامانة العامة للمجلس بالرياض . 

وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من 
الموضوعات المتعلقة بتطوير الصناعة الوطئية 
بين البلتين وسيل اوجه توسيعها  .‏ . 

وعقب الاجتماع قام معالى وزير التجارة 
والصناعة الكويتي بزيارة لمعرض الصناعات 
الوطنية الدائم بقوزارة حيث اطلع على محتويات 
المعرض . 

وقد تبدى الوزير الضيف أعجابه بماشاهده من 
تطور وتقدم اق الصناعات السعودية . 





رسالة من الاسد 
السى خامينى 


رسالة من الرئيس السورى حافظ الاسد ذكر انها 
تتعلق بالتطورات الراهنة ف المنطقة والقضايا 
موضوع الاهتمام المشتوك. 

وقام يتسليم الرسائة السيد فاروق الشرع وزير 
الخارجية السورى الذى غادر طيران لاعس 


وزراء دفاع الأطسى يبحغون 3 


بروكسل/ يجتمع وزراء دفاع حلف الاطلسى غدا الخميس وبعد لخد 
االجمعة إل إستافلنجر) بالترويح لمناقشة امكائية التوصل الى اتفلق مع 


الاطلسى . 


الاتحاد السوفيتي بشان سحب الصواريخ النووية متوسطة المدى . 


ويوافق حلفاء الولايات المتحدة مع بعض الاختلافات على سحب 
٠‏ كماى على «خِيارٍ صفرء ويريدون 


الصوتريخ طويلة اللدى 16٠١‏ اق 
آلا يقف عند .حد لوروبا وان يكون شاملا . 


تنفيد «الخيار صفر» 


الخيراء والقادة العسكريون و بخاصة الجسنرال يرئاود روجزرد فائد فوات 


الاسلحة التقليدية 


ومازال الحلفاء قلقين بشان التفوق الكبير للاتحاد السوفيتى فى مجال 
الاسلحة التقئيدية والكيميائية إلى اورويا واعرب يعض منهم مثل جورج 


يونجر وزير الدفاع البريطانى ومائفريد ورثر وزير الدفاع الامانى الغربي 





وقد فاز الحزب الوطنى إل الانتخليات بالاغلبية 
المطلقة حيث حصل على ١5ر050/‏ من الاصوات 
مقابل /المر44: حصل عليها حزب العمال وفقا 
للارقام الرسعية التى نشرت صباح امس فق 
فاليتا . 

ومن المقرر ان يؤدى وصول فينيش ادامى الى 
السئطة بعد 1١‏ عاما من الحكم العمانى الى تغيير 
عميق فى السياسة الخارجية مائطة . ففى الوقت 
الذى اتبعت فيه حكومتا دوم مينتوف وخليفته 
كارميلو ميفسود يونيتثي سياسة عدم الاتحيلز 
واقامة علاقة متعيزة مع الاتحاد السوفيتى 
وليبيا - يعد فيتيش ادامى من اتصار التقارب مع 
القرب والعلاقات الوثئيقة مع المجموعة 
الاوروبية . 

وكان كارميلو ميفسود بونيتشى رئيس وزراء 
مالطة العمائى قد طلب الى يول حِرورِيبِ رئيس 
الجمهورية بالنيلية قبول استقالته فور وصدور 
النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية ٠‏ 

ويضير مركز (هال فار) لفرز بطاقات الانتخابات 
جنوبى فاليتا لل ان الحزب اكوطتى حصل على 
الاغلبية المطلقة من الاصوات وفاز فى سبع دوائر 
من 315 

وخلال مؤتمر صحفى عقد فجر امس ف المقر 
الرئيسى لحرْب العمل بالقرب من ميناء (فاليتا) 
اوضح ميفسود ان الارقام التى ايلقت له موثوقة 
وانه /تصل برئيس الجمهورية 'ورجاه قبول 
السلقالته . 1 

مصر تؤكد : 
الخلاف مع منظمة 


90 0506-0 
التحرير .. موقت 
الندن - ذكرت مصادر ديلوماسية بريطائية ان 
مصر ابنغت بريطانيا ان خلاقها مع متقلعة 
التحرير القلسطينية هو «خلاف مؤقت وان حله 

لن يطول كثيراء 

وقانت هذه المصادر فى تصريحات للصدفيين 
ان الدكتور بطرس غاق وزير الدولة المصرى 
للشؤون الخارجية تقل هذه ا معلومات الى لندن 
اثناء اجتماعه امس الاول مع نظيره اليريظطلنى 
تيموئى رينقون . 

ونسيت الصائر الى غالى قوله (ان الحكومة 
المصرية اضطرت الى اتخان موقف كرد فعل على 
مقررات الدورة الثامثة عشرة المجنس الوطنى 
الفتلسطيئى التى انعقدث ف الجزائر مؤخرا .. الا 


انها الا تعتقد أن القطيعة مع منتلمة التحرير 


ستستمر طويلاء 
كما كد غالى ان مصر لا تزال تعتبر منظعة 
التحرير للمثل الشرعى والوحيد للشعب 
الللسطيني . 
واشنطن ترغب 
فى تحسين العلاقات 


























مرة مخيم الرشيدية خلال الحصر الذني فرضته 
عليه حركة (امل) لمدة خمصة اشهر . 

وذكر المراصلون في جنوب لبنان ان الطيران 
الاسرائيل حلق امس الثلاثاء على ارتفاع منخفض 
إل اجواء منطقة (صبيدا) مما ادى الى اطلاق 
بطثريات الدفاع الجوى الفلسطينية لنيرانها . 

واضاف ان طائرات اسرائيلية اخترقت في 
ساعة مبكرة من صباح امس حاجز الصوت فوق 
العاصمة اللبنانية كما اخذنت سفن حربية تجوب 
باعداد كبيرة اجر امس مياه البحر قباكة شاطي 
صيدا واطلقت صلروخاً مضيئاً فوق المرها . 

ومن جهة اخرى اخترق تشكيل من المقاتلات 
الاسراكيئية قبل ظهر امس جدار انلصوت في اجواء 


احدث بويا هائلا سمع في جميع انحاء بيروت . 

وكان تشكيل اسرائيل قد اخترق جدار الصوت 
في أجواء كل من متطقتي الجبل والبقاع في طلعات 
استطلاعية . 

وق الجنوب الليتاتي كثف الطيران الاسرائيل 
طلعاته الاستطلاعية في جميع المناطق المحاذية 
للشريط الحدودي المحتل وصولاً الى مدينة صيدا 
والمخيمات الفلسطينية . 

قصف قرى لبتائية 

وكرت مصادر امنية امس ان الجنود 
الصهاينة وميليشيا جيش لبنان الجنوبي العميل 
قصفوا خلال الاريع والعشرين ساعة الماضية عدة 

البقية مه 





العاصمة اللبنائية :عل ارتفاعات متوسطة مما ' 


بمناسبة شهّررَمِضّان الماك 


عبدالغفورامين وشركاه 


ترككة السلام التجتارةالحامة 


وأجود ها من الالحدئه الرجالية 


لوك نااك 


ظ 3 لبذ 
خادم الحرمين 
دستقيل العلماء 

الوياض - واس - استقيل خادم الحرمين 
الشريقين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود إن 
الديوان الملكى مساء امس اصحاب الفضيلة 
العنماء والشائخ . 

وحضي المقليلة صلحب السمو الامير محمد بن 
صعود الكبير وصلحب السمو الملكى الامير عبدايله 
بن عبدالعزير وى العهد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس الحرس الوطنى وصاحب السمو 
الامير فيد بن خالد وصادب السعو الملكى الامير 
تركى بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكى الامير 
سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض 
واصضحاب السنمو الملكى الامراء . 


الكويت - واس - صرح نائب رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية الكويتي الشبخ صباح الاحمد 
الجثبر ان الرسالة التى نظها لخادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز فل سعود من 
سمو الشيخ جابر الاحمد الصباح تتعلق يما 
استجد من اوضاع إن منطقة الذليج العريى 
وبتطورات الاوضاع العربية بصورة عامه .. 

وقال ف تصسريح نقلته وكالة الانباء الكويتية 
امس ان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد قد كلفه 
بنقل رسالة سفوية الى سمو الشيخ جاير الاحمد 
تتعلق بزيارة الملك فهد الى كل من الجزائر والمغرب 
وفرنصا ويريطائيا . 

وكان الشيخ صباح الاحمد قد قام يوم امس 
الاول بزبارة قصيرة للمملكة امتفرقت عدة 
ساعات .. حيث استقبله خادم الحرمين الشريفين 

الآمير سلطان يراس 
اجتماع مجلس ادارة 
الهيئة الوطنية 

لحماية البيكة الفطرية 

الرراض د ونان ٠١‏ عه مولا “مار الهيا2 
الوطنية لحماية البيتة الفطرية وائمائها اجتماعه 
الرايع مساء امس يرئاسة صاحب السمو الملكي 
الامي سلطان بن عبدالعريز الذائب اكثاتى لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتشس 
العام ورئيس مجلس ادلرة الهيثة . 

وقد حضيى الاجتمام صاحب السمو الملكى 
الامير نايف بن عبد العزيز وزير الدئخلية وصلحب 
السمو الملكي الامير حّائد الفيصل امير منطقة عير 
وصاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير 
الخارجية والعضو المتتدب للهيئة الوطنية 
لحماية الحياة الفطرية واثماعها ومعال وزير 
الزراعة والمياد الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ 
ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والنقنية 

ذا اليقية صه 








توكرا أرشىالموديلت وأا 





والنسّائيّه والاطمثال 


عن رغيتهم فى ان يرتبط اى انفاق نووى بطريقة او بلغرى باعادة توان 
للاسلحة التقيدية 

وقد لتفقوا على التركيز على ضرورة الابقاء على اسلحة نووية فى اوروما 
بالاضافة الى دفاع الولايات المتحدة على اعتبار أنه السبيل الكفيل يردع أى 
نوايا للحرب . 

ويشكل اجتماع مجموعة التخطيط النووى إحلف الاطلس ل 
(ستافائجر) اول فرصة للشئورة رنمية بين الحلقاء يشان هذا الموضوع 
بالاضافة الى ما يسبقها من مشاروات سياسية على اعلى مستوى لي بداية 
يونيو ولا تشقرك فرتسا التى لاتعارص الاتفاقات المحقعلة وائما تعارض 
منطق نزع السلاح النووى فى لورويا إل هده الاجتماعات بسيب 
استراتيجيتها النووية الذاتية ٠‏ . 

ويتوجه جاك شيرلك رئيس الوؤراء الذى اعرب عن تحفظه الشديد الى 
موسكو يوم الخميس القادم ليطلع جورباتشوف مباشرة على وجهات 
نظره . 


وبسبب انقسام حكومة المانيا الغربية لم يقطعوا براى يشان (خيار 
صشر) اضاق قدعه فجاة الزعيم السوفيتى ميخائيل جوريا تشوف بنص على 
سحب الصواريخ الاقصر مدى (من 20٠١‏ الى الف كم)وعلم من متصادر 
دييلوماسية ان الاوربدين يؤيدون ازالة هذا النوع من الصواريخ الذى 
يكاد يحتكره الاتحاد السوفيتى . بيد انهم لايعتزمون الضغط على الملنيا 
القربية الحليف الاكثر عرضة للتهديد فل حللة نشوب نرَاع لل اورويا ٠‏ 

وهم يرغبون من جهة اخرى فى الحصول على تاكيدات من جاتب الاتحاد 
السوقيتى الذى لم يقدم رسميا معاهدة مقترحة حول هذه النقطة . ويعثبر 
الخبراء إل حلف الاطلسي ان مشكلات التاكد من التطبيق «يالفة الاهمية» . 

وتتوقع الولايات المتحدة اعتبارا عن منتصف ابريل الماضي نتيجة 
اللشئورات المكذفة التى تجريها مع حلفائها الاوروييين بشان هذه الخيارات 
وسوف يستغل المسؤولون عن الدفاع ف الدول الاطلميه ذلك لاعداد دفاع 
انووى عن اوروبا فل نهاية القرن على اسفس تقارير خاصة صاغها مؤخرا 





مع سوريا 

واشنطن - اعربت الولانات المتحدة" امس عن 
رغيتها فى تحسين العلاقات مع سوريا . وقال 
تشارفز ردمان المتحدث ياسم وزلرة الخارجية في 
تصريح ادلى يه امس ان الادارة الامريكية 
مستهدة لاقامة علاقات عادية مع سوريا واعادة 
النظر لل الاجراءات التى فرضتها على سوريا فق 
شهر نوفمير المافي . 

وكان المتحدث يرد على سؤال حول ها نشرته 
صحيفة .واشنطن بوستء» الامريكية امس من لن 
الادارة الامريكية قررت عدم عودة لورائس 
ايجاتون سفيرها في دمشق الي سحبته ضمن 
سياسة اجراءاتها التى فرضتها على سوريا . 





ا 


الضفحة الثانية 


نيابة 


مكة المكرمة - عبد الرحمن العطلس ومحمد الاركلتي : 

تياية عن صاحب السمو الملكي الامير ملجد بن عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة رعى سعادة وكيل 
أمارة منطقة مكة المترمة الاستاذ حمد الشلوي الحقل السنوى الذي اقامته مساء امس جماعة تحفيظ 
القران الكريم بمكة المكرمة بللسجد الحرام عقب صلاة الترلؤيح ميائرة 


وقد افتتح الحفل بأي من الذكو الحكيم ثم 
اثقى السيد الدكتور محمد علوي مالكي كلعة 
الجماعة اشثر فيها الى ان عد الطلاب الذين قم 
تخرجهم هذه الليلة من الذين حفظوا القرلن كاملا 
يلع 47 طقبا و 175 طائباً حفظظوا ٠١‏ جزْء من 
كتاب اث الكريم كما اشلر فضيلته الى نشاطات 
الجماعة وموى انتشار خريجيها في مختلف مناطق 
المملكة وامامتهم للصلاة في كثير من المساجد وقال 
إن كتاب ان العفليم والاهتمام به من الامور التي 
حث عليها الشوع الحئيف وقد تكفل الله سبحائه 


المطرق بكرم المدارس 

الفائرة فى مجال 

الخدمة العامة 
مكة الكرمة - حسين الغرييي 

قام سعادة الاستاذ سهل محمد المطرق 
مدير التعليم بمكة المكرمة بتوزيع الجوائز 
وشهادات التقدير على المدارس الغائزة فى 
مسابقة الخدمة العامة والمصارض 
الاجتماعية وذلك ق الحفل الذي اقيم عساء 
اليارحة على مسرح ادارة التعليم وقد شمل 
الحفل توزيع الجوائز على الطلاب المثاليين 
ق النشاط الاجتماعى للمرطتين الثانوية 
والمتوسطة . كما تم تكاريم الدارس التفوقة 
فى مجال النشاط الكشفى . هذا وقد أثتى 
الاستاذ اللمطرل على جهود قسم النشاط 
المدرسي واشاد بالنشاط المتميز للحركة 
الكشفية بمتطقة مكة الكرمة التى حققت 
مراكز متقدمة على المستوى العام . 





جده - واس - توجهت امس الس 
السودان طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية 
السعودية محملة بالمواد الغذائية المختلفة 
ضمن معوتات الملكة للعتضررين من 
الجفاف ف الدول الاقريقية . 

وسيقوم بالاشراف على توزيع هذه 
الشحنة مياشرة على المتضررين رجال 
الاغاثة السعوديون العاملون هناك . 
















لوطي وابلرقجة ميته . 
را عتسة مقادرة براه ٠.‏ 


ى له أي مطاليا كاه اموس 








5 جر 

















يرق فعاسا مئلة 


ب مراهةالمؤيرسة 
خيرك أسسرعيسو ع ارئيه عن ىتلمو متت 86_- 0 


وتعال بحفظله حيث قال (انا ندن نرْلئا للذكر واتا 
له لحافظون) وفي ختام الكلعة توجه بالشكر على 
القائمين برعلية هذه الناشئة ومدى افتعلمهم 
بكتاب انه العظيم وعلى راسهم خلدم الحرمين 
الشريفين وولي عهده الامين وتسال سبحاته 
التوفيق والسداد لا فيه الخِير وصلاح الدنيا 


والاخرة ٠‏ 
وتلا تلك توزيع الجوائز على “الطليه 
وتم اختتام الدفل باتي من الذكر الحكيم لاجد 

طلبة الجماعة 


هذا وقد ادلي سعادة الاسئاذ حمد الشلوي 
وكيل امارد منطقة مكة المكرمة يتصريح 
للصحفيين قال فيه 

انتى أشعر يسعادة لاتوصف ابد وانا استمع 
الى القرآن الكريم و في هذا المقام الكريم واملم بيت 
ات الحرام هذه في السعادة الروحية التى 
يتمئاها كل مسلم ولايسعتي في هذا الا ان اتقدم 
بالشكر اولا وقيل كل شىء لله سبحانه وتعالى على 
مايسرنا من هذه النعمة الكبيرة وان اشكر القائمين 
على امر هذه البلاد وعلى راسها خادم الحرمين 
الشريفين الخلك فبد بن عبدالعزيز الذي لايزال 
يقوم بالجهد العظيم والمساعدات الكبيرة تهذه 
الجماعة ونرجو ان تكون دائما مستمرة كما 
لايقوتنى ان اشكر الرجال القائمين على امر هذه 
الجدامة ويل من ساحد اهو يسهم في رفعة هده 
الجماعة . 

والجدير بالذكر ان الجماعة تتلقى مساعدات 
عدة من مختلف الجهات واصحاب الخير 
والاحسان .. وقد شارك مؤخرأ في عملية التقييم 
النهائى لجنة من جامعة الامام محمد بن سعود 
واخرى عن جامعة ام القرى لسرعة انهاء عملية 
التقييم والاختبارات بالشكل الدي يليق بكتاب الله 
العقليم . 

هذا ويسر الندوة ان تنشر أسماء العظرة 
الاوائل من المجموعات الثلاثئة حفظة كتلب الله 
العظيم ومقدار الجوائز التى حصلوا عليها 

العشرة الاوائل في حفظ 
كامل القرآن الكريم 

شمس الضحى ممعيد عبدالمنان . ثلاثة الآف 
ريال ٠‏ 
عبدالمنان مظهر مياه عبدالجليل 





- اثلاتة الاف 


عن الامير ماجد 


الشاوى يرعى الحفل السنوى لجماعة تحفيظ القرآن الكريم 


عبدالملك محمد حسين - ثلاثة الآف ريال ٠‏ 
شفيع أب بن امام حسين - تلاثة الآف ريال 
عبدالسلام رشيد احمد ‏ ثلاثة الاف ريال . 
ثور الاسلام سعيد - ثلالة الآف ريال ٠‏ 
سعيد ألته مشتان احمد ‏ ثلاثة الآف ريال . 
عمر عبدالعزيز الملشرح تلاتة الاف ريال . 
جابر احمد العيميوى ‏ ثلائة الاف ريال . 
اسماعيل محمد قاسم ثلاثة الآف ريال 


العشرة الاوائل في حفظ 
عشرين جِرءا 
مجمد زين سليمان بن الحاج - الفين ريال . 
عبداث محمد جاير الانصاري - 20-١‏ ريال . 
حسين رمضان محمد 7٠٠١‏ ريال . 
لحمد سراج الدين - 5٠00‏ ريال . 
على عثمان - 7٠٠١‏ ريال . 


محمد ضرعت امين  7١٠١‏ دي . 
عبدالعزيز سليم الردادي - ٠‏ كد 
لحمل ا " ريال . 


اسحاق عبدالرجيم - ٠.‏ 
ظامر اتور على - 7٠٠١‏ ريال . 





جسدة ل واس .. 


تدقت لجنة مساعدة التنجناء والقيرين واققؤرية القائمة الثالثة من تبرعات اهل 
الخير والتى يلغ مجموعها مليونا واربعمائة وقمانين الفا وثلاتمانة وستين ريالا جاعت 


على النحو الثالى 

البنك الاهلى التجارى (الادارة 
العامة ل ١١١١-‏ عبدالته محمود ابار - 
٠٠‏ محمل على مغريى واولاده ١٠٠٠م‏ 
مؤسسات عبداف هاشم سل 230٠٠‏ الحاج 
عبدااك على رضا وشركاه - - --50 قاعل خير 
-0 800 قاعل خير 30000 حسين 
عيدافه سكلوع مس 550٠00‏ سامى كتبى 
وشركاه  ٠0٠0‏ 4 شركة باسمح التجارية - 
80-٠‏ ورثة ابراهيم شاكر سا ---هلا 
عبد الرؤوف ابو زنادة ل - 
فتيحى ل 5١٠٠١‏ سعيد محمد مداخ - 
9٠٠٠٠١‏ سالم عبد القادر ياجبير سس ١9-٠٠‏ 
سعيد محمد العمودى - 
العريية المحدودة ل ١6...‏ 
مؤسسة عيداه عمر باشميل ل ١9-٠-‏ 
مكتبة الارشاد ل 
٠٠‏ محمد سعيد على العمودى 
ل 7٠٠٠١‏ عبيد حسن ياشماخ 1١00‏ 
محمد سالم بن محقوظ ل ٠٠٠٠١‏ عبدالله 
احمد باقيض واخواته ل ٠٠٠١١‏ محمد على 
التومي (وكالة الريف للسفريات) سل ٠١٠٠١١‏ 
عمر صالح بالحداد  ٠٠٠٠١‏ عبدالرحمن 
عيود ياوزير  ٠٠٠٠١١‏ جميل احمد بامجلي 
٠‏ قاعل خير سل 9000 السحيل 
للتجارة والاتعاء  65٠٠١٠‏ محسن احمد ياروم 
5-٠٠‏ احمد عبدالقادر بثان جب -٠٠ت‏ 


٠‏ احمد حسن 


١٠5‏ شركة 


الاسعتت 


13٠‏ يوسف احمد 


كاتوساء 


.0 غاري علي العيدك ل‎ ٠ 


| محمد نور عبدالغتى - ٠٠٠١‏ ريال . 


5 العاصعة المقرسة . 

جامعة ام القرى بمكة المكرمة .. 
القائمة الثالثة من التبرعات 
للحنة مساعدة السحناء المعسرين بجدة 


2 شركرالرئيى عه 34 

2 ضَِ دين تجدونياق معارضنا 
عو بجدة طريقالمدينة 
00 2 


| عبدالته حمين قتح علي - ٠٠٠١‏ ريل 


الندوة س 


العشرة الاوائل في حفظ 
غشرة اجزاء 

أ ريال. 
محمد طيبي مقبول - ٠٠١١‏ ريال 
محعد محص ككو ب ٠٠٠١‏ ريال 
عبدالعزيز عبدالجليل - ٠٠٠١‏ ريال . 
محمد عزيز الرحمن - ٠٠٠١‏ ريال . 
حميد سعيد شقاء  ٠٠١١‏ ريل . 
عبدالعزيز ضاوي المجنونى - ٠٠١٠١‏ ريال . 
سليم الله صلطان  ٠٠٠١‏ ريال . 

هذا وقد حضر الحفل كل من الشيخ/ محمد 
صائح باحارث رئيس الجماعة بالنيابة والشيخ/ 
عبداته احمد كعكي عضو جماعة تحفيظ القران 
والشيخ/ محمد سعد ابراهيم المشرف على 
الجماعة .. والمهندس/ محمد عبدات كعكي 
واللواء/ عبداش عليد العو ؤق مدير شرطة الحرم . 
واللواء/ عاشم سليمان عنقاوى مدير شرطة 


بالاضافة الى رجال الاعلام وبعض متسوبي 





العويطى وشركاه - - 
للتجارة والاستيراد ل ٠٠٠١‏ ابراهيم يوسف 
اكبر على رضا ل 
نشار  ٠٠٠١‏ اسماعيل ابو الحسن بشاورى 
5-٠‏ عبدالعزيز احمد الرفاعي ا 
٠‏ فغاعل خد سد 
السدويتي: 7 
5٠‏ قاعل خير ا 
تشار سه 5١٠١‏ فاعلة خير ‏ - 


٠-٠؛‏ والدة احمد محمد 


500 عمر ايويكر 
500 بشو مدير اقيائي ب 
00 أحمد مجمل عمل 
٠قاعل‏ 
خير 5٠00‏ عمر محمد باجديد ل ١200‏ 
على سعيد المربعى - 
للتجارة والصناعة س - 


20 مؤسسة اننناء. 


١2 -‏ نزيه محمد صالح 


محمود ل ١١١١‏ محمد على بالابيع - 
٠‏ فاعلة خير ب ٠٠٠١‏ عمر عيداه 
باطويل ل ٠٠٠١‏ عبده على محمد - ٠١٠١‏ 
اطهر حسين ل ٠٠٠١‏ فاعلة خير م 


٠٠‏ قليل عبدالله علو ٠٠٠١‏ عيدالوهاب 


٠‏ سالم ابويكر خرد 
٠‏ فاعلة خسي ل ٠١١١‏ قاعلة 


احمد عبدالواسع ل ٠‏ 










خوم. 








تهستك عرخة اي 


امع 


العدد 4614 


لقم 228 وتاسكخ لمم واه 


محمد بن نهد يتراس ١‏ ملحة مياة- 
© الدمام ‏ واس يعقد مجلس اداية مصلحة مياه ومجارئ النطقة 
الشرقية يوم السبت القادم اجتماعه الستوى العادى برئاسة صاحب الستعى .: 


د.أ وصول وزير الصناعة 


البحرينى للرياض 
© الرياض واس وصل الى الرياض 
اللياة الماضية معالى وزبر التنمية 
| والصمناعة بدولة البحرين السيد سوف 
الشيراوى وذلك للمشاركة ف الاجتماع 
| السادس للجنة التعاون الصناعى لدول 
مجلس التعلون لدول الخليج الحربية . 
وقد كان ف استقياله في مطار الملك خالد 
الدولى معالى وزير الصناعة والكهرياء 
المهندس عبدالعزيز الزامل ومعالى الآمين 
العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
السيد عبدا يعقوب بشاره . 
ومن المقرر ان تبدأ اجتماعات لجنة 
التعاون الصناعى لدول مجلس التعاون 
التى تضم أاصحاب المعالى وزراء الصناعة 
بدول المجلس اليوم الاريعاء . 


وزير التجارة الكويتى 
بزور المدينة الصناعية 


بالرياض 

© الرياض - واس - قام معالى وزيد 
التجارة والصناعة الكويتى الاستاذ فيصل 
عبدالرزاق الخالد امس بزيارة للمدينة 
الصناعية الثانية بالرياض اطلع خلالها 
على المصنع السعودى للسجاد وتعرف على 
اقسامه والطرق المتيعة فى صناعة السياد 
والموكيت فيه . 








الملكى الامير محمد بن قهد عبدالعزيز 


بالدمام .. 
وسيتم خلال الاجتماع بحث عدد من المسائل المتعلقة بتر 
جديدة الى جانب مناقشة خطة المصلحة المتعلقة ا .ومسقٌ ؤولياتها 


واتقاذ القرارات المناسبة بشأن بعض المواضيع 


لحا تحضيرى للجنة التعاون ١‏ 
الصناعى يدول مجلس التعاون' 


© الرياض ‏ واس - عقد وكلاء وزارات الصناعة يدول مجلس التعلون لدول الخليج 
العريية ممباء امس احتماعا بعقر الامائة العامة المجلس وذالك للتحضير للاجتماع 
السدس للجنة التعلون الصناعى لدول المجلص الذى يعقد صباح اليوح الاريعاء . 

وسيتم خلال احتماع اللجنة الذى يعقد على مستوى اصحاب المعالى وزراء الصناعة 
يدول المجلس مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة دتطوير الصناعة إل دول المجلس 
والتنسيق فيما بينها فى هذا المجال . ومن اهمها . 

عشروع النظام الصناعى الموحد لدول المجلس للذى تم اعداده من قبل الاملنة العامة 
ومناقشته من قيل عدد من اللجان الفنية والقانوتية من الدول الاعضاء ومشروع النقظلم 
الموحد لبراءات الاختراع الذى سبق اعداده من قيل الاماتة العامة ومناقشته من قيل غمثئل" 
الدول الاعضاء من قيل لجنة التعاون العلمى والتكتلوجى وسوف يعرض على وزراء 
الصناعة تمهيدا لرفعه للمجلس الاعلى . 


امير الطائفك يتراس 
نجنة مساعدة السجناء المعسر ين 
الطائف ‏ عبدالته خضرى ‏ واس عقدت لجنة مساعدة السجناء والمعسرين بالطائف 
امس اجتماعا برئاسة امير الطلئف فهد ين معمر رئيس اللجتة . 
وقد ناقشت اللجتة بعض القضايا المعروضة وتم الاتفاق على ان تقوم اللجنة بدقع 
بعض الديون المترتية على السجناء الذين قاكد عجزهم واعصارهم اضاقة الى استعراضص 
منقامت به اللجنة من الديات المترتية على بعض الصائقين الذين امضوا عدة طويلة في 
السجن 
التيرعات بلغت 
من كل عن - 


بير الدين التسركي 5٠٠٠٠١‏ قارى 
نصر الدين سمرقئدي 000١‏ عبدالتم 

ريال فاعل خير ل 7٠٠٠١‏ ناصر) يوسف الدوسف -٠٠٠٠١‏ الشريق نوئف 
ابوفارع - كمال المهنا ٠٠٠٠١‏ حسين الحارئي١٠٠٠٠1-‏ محسن ربيع 
باصره ٠٠٠١‏ سعد ابخضر ٠١٠٠١‏ -_فاعل ‏ التفيعي 5٠٠١‏ . 1 3 
خير 16٠‏ و -5٠٠١‏ على قمطيه 0-70٠.‏ وبهذم الدفعة اصبح اجمالي ملتلقته 
شركة الراجحى للصرافة ٠٠٠٠١‏ ريال عمر اللجنة من التبرعات النقدية منذ غرة شهر 
الجهنى 50-00 ا غخويزى) رمضان ستمائة وثلاثة وثمانين الفا اريعماكة 
جود 20د سنيد ولشيع 1 ريال ولازالت اللجنة تتلقي تبرعات اهزر 
ياسالم ٠٠٠١‏ - سعد التمار ٠٠٠١‏ - الخير والمحسئين . 


٠‏ ريال وكانت مقدمة 





سعد 





شريط :الاخياى . . شويط. الاكفار 





نَ امير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس * 
ادارة مصلحة مياه ومجارى المنطقة الشرقية بمقر أمارة المنطقة الشرقية. : 





© صنعاء ل واس - توهث أمجلت 
اضواء اليمن ف غددها. الأخير بالتطور: . 
والازدهاو الذى تشهده المملكة فى مختلف 


| المجالات وقالت ان الملكة انتفلت.بمرافق 





البتية الاساسية من مضاف الدول النامية [ 
الى مصاف الدول التقدمه'. ”” 1 


وتحدثت. الصحيفة فى مقال يعنوان 
زيارة الوقد الاعلامى اليمتى .. اك |.28 
الملكة الدلقة ا .. بشكل مقصل عن. [ثا 
المواصلات ق المملكة ومساهمتها الفعالة ل 
التنمية الاقتصادية وتوثيق مملة المملكة 


بالدول الشقيقة. وربطها يشعوب ١‏ للم 
ونوهت فى هذا المجال. بالخدمات -!! 
وفرتها لمجاج بيت الك الحرام لتيسي: ادا 5 
مناسك الهج" 0 
كما تحدثت اللجلة ' عن التطور اق 
مجالات التظيم والصحة والاعلام-مشيرة 
ألى أن المملكة. وهى تشق طريقها فى هذا 
التطور الهائل لم تنس المواطن حيث اول 
ما يمس حياته مباشرة آهمية فائقة. حيث 
قدمت القروض بدون قوائد للاسكان 
والزراعة والصناعة والكهرياء والمرافق 
الاخرى كما قدمت: الساعدات والاعانات 





العاجلة للمحتاجين . 





م مفيسون ريال من الوليد بن طسسلال 
ة الجمعيسات الخيسسرية بالمملكة 


الرياض ‏ واس - تسلم صاحب السمو الملكى الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض مبلغ خمسة عشر مليون ريال تبرعا من 
صاحب السمو الملكى الامير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز لكاقة الجمعيات الخيرية بالمملكة واعمال البر والسجناء والمعوقين كعلدة سموه فق 


كل عام 


وقد عبر سسو الامير سلمان ين عبدالعزيز عن شكره لسمو الامير الوليد بن طلال على هذه التبرعات السخيه . 


وحث سعو الامير سلمان اهل الخ الى 
السارعة فى اغتنام فرصه تضاعف الاجر 
والثواب فى هذا الشهر الكريم وقد جاعت 
التبرعات على النحى التالى . 
1١‏ الشيخ عبدالعزيزين عبدات بن باز 
الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد لصرقها حسب مايراه 
الدكتون عبدالله عمر تصيف الامين العام 
ارابمة العالم الاسلامى لصرفها حسب مايراهة 
"' - الدكتور عبدالله ين عبدائحسن التركى 
مدير علم جامعة الامام محمد ين ستعود 
الاسلامية .. لصرفها حسب مايراه فضيلته .. 
١‏ 
؟ - الاتحاد الاسلامى لمجاهدى افغاتستان .. 





1 جمعية املك فيصل الخيرية . 
ا جمعية البر بالرياض . 
4 جمعية الير بمكة المكرمة 
5 جمعية البر باللديتة النورة . 
٠‏ - جععية الير بجدة .. 
١‏ - اجمعية الير بالمنطقة الشرقية .. 





© عبدالوهاب عبدالواسع 
مديرية للاوقاف 
بمنطقة الباحة 
البلحه ‏ عبداك قريب 
صدرت مواققة معالى وزير الحج والاوقاف 
الشيخ عيدالوهاب عبدالواسع يايجاد 
مديرية للاوقاف ف متملقة البلحه تحث 
مسمى الادارة العامة للاوقاف واللساجد 
بمنطقة الياحه يرتبط يها كل من ادارة 
اوقاف ومساجد بالجرشى وادارة اوقاف 
ومساجد قلوه بتهامه وذلك يناة على اقتواح 


مقام املرة منطقة الياحة ذكر ذلك للتدوة 


مدير ادارة الاوقاف بالباحه الشيخ احمد 
الغرانى . 


- جمعية رعاية الاطفال المعوقين 

بالرياض .. . 

- جمعية الوفاء النسائية الخيرية 

.316-.0٠- .. بالرياض‎ 

"” - بجمعية الير بشرورا .. .,1١30.0-٠*‏ 
- الجمعية الخيرية بالرس .. 150,0٠0‏ . 

4 الجمعية الخيرية بالبدائع .. 

- الجمعية الخيرية باليكيرية .. 

0 

.. جمدية البر بالاقلاج‎ - ١ 





برها 


1 الف مراجع واجراء +١‏ 
عمنية جراحية بمستشفى حراء بمكة 


. للا ب جمعية البر بوادى الدواسر.. 


لنء مهل 


8 - جمعية البر بالمجمعة .. ..36000٠9‏ 


6 - جععية الير بشقراء .. 
٠‏ - جمعية البر يالدوادمى .. 0٠ر18‏ , 
1١‏ - الجمعية الخيرية بمنطقة جيزان .. 
001716 5 


00 


ا 
؟اا د 
16 


الجمعية الخيرية بتدريك 3 


54 - جمعية البر الخيرية بمنطقة الباحة .7 


000 
هلا - جمعية الير بالاحسام .. .-1600٠-‏ 
37 - الجمعية الخيرية بمنطقة الجوف .د 

0 : 1 
37 - جمعية الير بالخرج .. 190.000 . 


بمكة المكرمة / 


جدة/واس/ بلغ عدد المراجعين لمستشفى حراء العام بمكة المكرمة منن افتتاحه علم 
4ه وحتى نهاية شهر جمادى الثانية من العام الحانى 17 الف مراجع .. كما بلغ , 
عدد العمليات التى اجريت فى نفس الفترة ثلاثة الاف واربعمائة والاريعين عملية . جام . 
ذلك فى التقرير الذى اصدره المستشفى حيث اوضح ان عددٍ العيادات التخصصبية . 
بالمستشفى احد عشر عياده مجهزة باحدث التجهيزات والمعذات الطبية الحذيثة . 


وهى عيادات العيون والاتف والاتن 
والحنجرة والجراحه العامه والباطتية والجلدية 
والتساء والولاده والروماتيزم والصدريه وعيادة 
المخ والاعصاب وهى تعالج التهايات المخ 
والاورام والتهاب الاعصاب والجلطات والصدع 
وتستعين ياجهزة متخصصة كجهاز تخطيط الخ 
والاعصاب وجهاز التصوير الطيقى 
بالكمييوتر . اضافة الى عيادة للاطفال ويتيعها 
قسم للاطفال يتسع لثلاثين سعريرا مزوده 
باجهزة التنفس الصناعى للاطفال حديثى 
الولاده واجهزة العلاج الضوئى للصقراء . 

واشار التقرير الى ان المستشفى يضم 
اقساعا فنيه مساعده وتحتوى على مختير مجهز 
باحدث الاجهزة الالكتروئية والكمبيوتر ويتك 
الدم ويعمل يه عدد من المختصين والقتيين 
اضاقة الى صيدليه بقسم العيادات القارجية 
لصسرف الادوية للمراجعين . كما يوجد غرف 
اشعه مجهزه بكافة الامكاتات الطبيه وغرقتان 
خاصة بالتتظير وجهاز لعمل اشعة الشوايين 
بالصبغه بالاضافة الى قسم الاشعة فوق 
الصوتية الذى يساعد الاطياء على التشخيص 
وكذلك قسم العلاج الطبيعى وقسم تخطيط 
القلب وتخطيط الدماغ وجِهار التصوير الطبقى 
لاخذ الصور المقطعية لاعضاء الجسم 
للتشخيص الدقيق والسريع لحالات الاورام 
السسرطائية واورام المخ والجلطات . 

واوضح التقرير بان الستشفى يضم اقساما 
للطواريء المجهزه بكافة المعدات الطبية 
بالاضاقة الى غرفة عمليات صفرى وغرقة 
للانعاش وغرفة ثالثه للكسور وغرفة الغيارات 
وغرفة لتخطيط القلب وعيادة لاستقيال حالات 


لستكة يتا لفلاد بوجي 


عن انذواء ريات موظغيا المزاوة ير 
رصفة مها يق ؛ قعلى من لوجق أوطالية 


مسقاررةنما المرلكة 


ثرت أدنام 


لق أي مذوا أءث تت تم الشركة ول أ سبوع مدنتا رينت )» 
عشياء -١‏ رود ولو . أ 0 - فابوي الجفسية 





؟- فيليب ٠‏ إن . إرسبي 


01 2-2-2 


سيب - فلبيئي الجنسية 


الاسهال ومستودع خاص بالقسم - وهئاك سم 
العناية المركزه ويحتوى على خمس غرف ,تنويم 
وقسم . العمليات وبه اربع قرف "”عمليات كيرى 
مجهزة باحدث الاجهزة وغرفة انعاش وغرفة 
افاقه ينئعة سنة اسبره وغرف مراقبة المرشى قيل 
العملية بالاضاقة الى الاقسام الداظيه وهى 
قسم جراحة النساء وسعته ثلاثون سريرا وقسم 
جراحة الرجال وسعته ثلاثون مريرا وقسيم 
باطنيه رجال وسعته ثلاثون مريرا وقسم 
الاتفولونزا والحنجرة والعيون وسعته ثماتية 
عشر سويرا وقسم العنايه المركزه وسبعته .خمسة 


د الجمعية الخيرية يمنطقة نجران ., ' 


البر الخيرية بالباد 


الباحة ‏ عبداله غريب'' ' 
تلقت جمعية الير . الخيرية يمتطقة 


مج ع 1 ليق 
مليون من عدد من الشركات واليتوك ؤقاعلى 
الخير من .المواطتين ذكر ذلك أمين :عام 
الجمعية. 0 سعد عبدالله الليص 


ميلغ ؟ مليون ريال ومن المنتطر ان..يتم 
صرف ه:” مليون دتى تهاية شهر رعضان 


.|١‏ ولهاب: بللواظنين” للكرام: بللتبرع الصالح 


الجمعية وأعمالها الخيية قهى فى امس 


ومزاكن ا المراة باللتطقة داعيا الك أن 


يقيل من الجميع صومهم وصدقاتهم ان 
هذا الشهر الكريم 


اسرة وقسيم العملياك الجرلحية وقسمم .المقسا 1 


والولاده وسعته ثلاثين سريرا وقسم. 
يسعة ثلاثين سريرا وقسم: يأطئيه تساة 


' ثلاثين اسريرا وقسم امراضالقشام' سللت." 





ثماتية عشر سريدا. وقسم الحضاتهأبصغة 
حاضنات للعتاية المركزه وقسام بعمليات: النشاة 


والولادة . 


.يتنا مضنا 00 
وتضصبناف عاد 
لب ا 5 


الأت'متاحة 


#قدي تيت 


على مسَافقة يضعة أمَا رمن ب لحر اككيذ : الثريض 
لتاب 6 





ذا رمد للشققالممروشةه 
مخكة اللمكرمنخ . 


44م كلاد عتر وناو > 





0 ص الاتصالء | 
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والعدالة ي افر اعلملتى الحديث ين الها 
كقيمة مطتلقة أبمعتى «التوازن: عل' الصعيد 
السياس اذن هى في الفكر المحدث قيمة سيلشية 
قبل ان تكون قيمة اجتماغية . . 


لعا العدالة في الاسلام قهى حالة شرعية علمة ' 


اكثر فابلنية عن كونها قيمة مثال ذلك .. أن زيداً 
عامل نشيط عكد مجد .. جمع ثروة طائلة .وكان 
«اخوه ععرو. كسولا.... لايستطيع توفي قوت 


يومه فتقيم بشكوى الى جهات الاختصاص مطالياً . 


بجزه. من ثروة آخيه . 


هنا إتقف العدالة كقيمة قلتوتية سياصية . 
العدالة القانونية الراسماكية ترفض ‏ 


موقلين : 
شجوى معمروء تحت قلنون للنتية الخاصة للفرد 
الراسمال المممي بالقانون الرلس مالى .. والعدالة 
المسياضية . الشيوعية لو الاشتراكية اللادية .. 
تمكنه من الحصؤل على جزء من ثروة اخيه تحت 
غطاء تحقيق التوازن .. اما العدالة الاسلامية 
كحالة شرعية تفرض على زيد اعالة ايه بتوفي 


قو يومه له . وما ينزمه من ماوي وكساء , وذلك .. 
ما يسمى ف الفقه الاسلامى «ثفقة الاقترب. وهى 


نفقة واجبة وشروط الانفاق على الاقئرب هي : 
١‏ - ان يكون الاقارب: فقراء لا مال لهم ولا كسب 
يستغئون به عن: انفاق يرهم عليهم ٠  .‏ 
؟- ان يكون لمن تجب عليه النفقة 
“.أن يكون. اللثفق وارثً"2 

ولا أريد أن . اتحدث عن المسلواة كقيمة 
اجتملغية وتفاوت تطبيقها في الايديولوجيات 
السياصية والقوانين' الوضنعية' لأن اتحديث عنها 
سيجرنا الى الحديث عن المساواة عند المزدكبين 
والرمسائيين'. والاشتراكيين. ' والشيوعيسين 
والهندوسيين . لذلك اوجزت حديثى عن المسنواة 
كقيمة شرعية: في الاسلام , والقيم الشرعية ليست 
فيها لطراف متنلزغة أذلك نللت المسلواة الاسلامية 
ملائمة لتظييقها في مختلف الجماعات الانساتية 
وعلى مدى العصور وتطور الحضارات لانها ليست 
عساواة أجرائية بل اتها مسلواة تكلفئية يمعنى 
ان ليس هنلك فوارق طيقية مكلكم من قدم , وآدم 
من ترابء ولا فوارق عإصرية ,لا فضل لعربى على 
اعجمى الا بللتقوى» ,. ١‏ ' . 

اما ١‏ .الحرية: فهى عند سي ١ ١‏ . ليدز : (درية 


الافراد من قيود اتجماعات التى ينتمون الها . 
























واشخاصها والاسرة الاقوياء : والاغنيام 


ينغ لول قزر نمسمنان إلياركفت 
: اقواد الطناضة. 
نقك !نيبا العالجية اليياصات 


0 7 
١‏ فاق امام عراناة م 9:7 بتابيق؟1 0 انات قب 
ع مفصنة د قيارة فاصة مستعورية رتم 6 ٠‏ صادرة مرت مريور الرمام. 
١‏ بطا دم نيد قم اد غ10 | ١-77‏ صادرة ع نأحجوال ١‏ فير 
03 مطاقةالياسي لبن امع البستجوعيت الريطافنت ٠‏ 


داننا لانؤمن ابداً بللعائى الجامدة الجاهزة التى يقدمها 
النظام الالهى القديم للانسان . وعلى اثره نظام القرن 
التلسع عثر العقلانى ولكننا نضع كل أملذا في الانسان ان 
الاشكال التى خلقها هى التى تستطيع اعطاء الحالم 


معتى.!") 


هذ! من الشعارات التى نادى يها الانسان العلملنى 


الحديث ومتها : 





© الحداثة منقذ من المنافذ 


التى تحاول 


الايديولوجيات ولوجها الى صميم ثياتنا 
ور 011 


© والحرية في الحداثة ميدأ 


تنفيذي 


قي استخدامات متحررة خارج الاقواس 
عبر ور ورا 


دؤر الدولة هو التحائف مع الافراد لتدعيم 
حرياتهم) وهو بهذا يققب اطراف العلاقة , وينظظر 
نظرة معاكسة . قد يجاتبها الصواي فالاصل هو 


. حصول الافرك على حرياتهم وليس العقس .. ان 


مليدز» متائر في رآيه بنظرية (رسو عن الحرية) . 
: والحرية في الاسلام حرية مبنائية؛ يمعني ان 
حرية للفرد جزء من حرية الجماعة كما أن ذاتية 
الفرد جِرْء من ذلتية الجماعة .. اللينة الاساسية 
للحرية في إلاسلام حرية الفرد . الثى هى الاصل ف 
حرية.اللجماعة كما أن الفرد هو اصل الجماعة 
لذلكِ لم يكن في الاسلام منيسمى محرية سياسية. 
أو محرية لجتماعية» او «حرية اقتصادية: او 
محرية ثقافية أو ادبية. حتى الشاعر حريته 


.. مرتيطة بللفهوم الكنى للحرية الاسلامية , فيس 


من حقه ان يمارس الحرية الشخصية فيما يسبب 
اذى لغيره او مضايقة أو يمس عقيدة . 

وبذلك يتم استيعاب حرية الاقراد والجماعات 
من غبل السلطة الشرعية فتعير عن الضمير العام 
للمجتمع الاسلامى وتسعى لتحقيق غلياته 
الاسسى , 

اما الغهم الاشتراكيى فلا حرية في دائرته 
مادامئت. الغلية تحقيق المساواة للمجتمع. 
لا تحقيق الحريات كما سبق ذكره . 

أن الحدائيين يضعون في اعتبارهم 
الايديولوجي محرية الانسان: وتتمثل هذه الحرية 
كميد1 تنفيذي. إل استخدام اللقة امستخداما 
متحرراً عن كل قوس قاعدى حتى قواعد اللغة من 


:] نحو وصرف . واشتقاق يحاولون التحرنى واقرب 


'دليل على ما تقول نص جاء في الكتاب الذى اشرت 


دقرا نكفظة 
حتوع على مالي - 





غنا ان نختلو بين مدين تضعه الحرية في مازق .. 


أليه ذلك الكتاب الذى نشره ناد أدبى في بلادنا جاء 
فلي هذا النص : (وقد حرص الشاعر المحدث على 
كسر الاطار العام للتركيب اللفوى خلال ثورته 
العارمة على الاتجام العقلى الذى هيمن على 
النقة) . ولولا خشيتهم من قطع حيل التواصل مع 
الملتقى الذى استقرت ف ذهنه متلبسة بقواعد 
اعراب فاى اختلال فيها يشكل اختلالا في الدلالة .. 
كلمة .. سَمِعْتٌ - بضم التاء - غير سمقث - بفقح 
التاء ب وغي سبغث ‏ بفتح العين وتسكين 
المثناة ‏ لولا هذه الدشية لاقدمت الحداثة الى 
تعزيق القواعد . الاعرابية التى تشكل اى تركيب 
ادائى تستخدم اللغة فيها وهنك حالات ربعا 
كانت نائرة يعتبر الحداثى فيها اللحن في اللغة من 
الايجابيات الحداثية. أو من التفجيرات 
اللغوية . اى من التمرد على اللغة ومنها كلمة 
.الحداتةء التى يصفون يها تجرياتهم الادبية 
لاتطلق كصقة فقاعدة الصفة في العربية ان 
يوصف' الشيء باسم المفعول وياصح الصفة وهما 
في الفعل الثلاثى «حدث: حديث . لو محدث , 
ولكتهم عمدوا الى المصصدر الثاتى للقمعل. 
ليصفوا , او يسعوا به بدعتهم الفنية المرتبطة 
بايديولوجية ترفض القديم . واذا كان امر اللغة في 
أيديهم «لشطبواء على كلمة «قديم» «تقليد» «إتباع 
وسلفية. من جميع معاجم اللغة العربية 
وقواميسها . 7 

.«حدث ٠2‏ يحدث ٠.‏ حدوثا. حداثة. فهو 
حديث ٠.‏ ومحدث .. اسما للمفعول والصفة . 
ومحدث ‏ بكسر الدال المهملة اسم فاعل. 
ولكنهم استخدموا كلمة حداثة المصدرية تماماً 
كاحد مصادر «وجد. التى هى م«وجدا , وجدة , 
وجوداً ٠‏ وجداتأ . اجداناء ولكل من هذه المصادر 
معتاه اللغوى ايضياً .. وشاهدنا هنا هو المصدر 
«وجودء المستعمل اسما لفلسفة عصرية هى 
(الوجودية) وايضاً استخدام مصدر كلمة شيع 
الذى هو .شيوع» من اكثر من خمسة مصادر 
للكلمة .شيع» اسم علم للماركسية . من هذه 
النظرة لو كما يقولون ,الرؤية. اللغوية والفكرية 
التي تقدمها يتضح لنا ان «الحداثة. ليست 
منهج . ولاانطباعا لدبي أو فنياً يل ان الادب ٠‏ 
والفن ٠‏ والشعر على الاخص , منفذ من المتلكذ 
النى تحاول الايديولوجية الحدائية ان تناذ منها 
آلى صميم ثياتنا ١‏ وقيمنا الدينية . ويؤكد هذا 
اصرارهم على الابقاء على المسمى (الحداتة) 
يدعوى أنه مسعى اكاديمي . 

اننى ادرك ان في هذا الاستطراد بعض بذور 


ملل ولكنتي ايضا ارى أته استطراد لم يخل من 


انع فكرى . وعلمى . ولغوي ,. وهنا انتقل 
بالقارىء لقراءة يدض ما جاء في الصفحة رقم 
)١1١4(‏ من الثابت والمتحول الذى سبق الاشارة 
اليه .. والمقولة التى انقلها جاعت مباشرة للمقولة 
التى قراناها سابقا يقول قطب الحدالة (ان يحقق 
الانسان «اليراءة بالخطيتة, نفسها والدين 
بللجون , وان يحطم القيود والقوانين معلتا شرع 
الحرية : ذلك ما بطمع اليه ابو نواس . واذا كثن 


ل 3 


الآدمات الخازلية 


لم 


 ةودنلا‎ 





الحرية . 


متكاؤء . 


© العدالة في الأملام حالة شرعنية اكثر فعالية من كونها قيمة كما في الرأسمالية والشيو 
©اللبنة الاشاسية للحرية فى الاسلام هى حرية الفرد التى. هى الاصل ب حرية | الجماعة 


وماجن يتخذ من هذا المازق مخرجاً , فائنا نختار 
الثانى ‏ هكذا .. نعم هكذا ‏ لانه يعرف من 
الحقيقة اكثر مما يعرف الاول ‏ وهذا محور ادعلم 
الحداثيين ‏ اعنى انه اكثر قدرة على ان يساعد في 
تحرير الانسان9 . 

وقد بلور هذه المقولة مؤلف الكتاب الذي نشره 
ناد من انديتنا في شكل استخدم فيه كلمة (قبل) في 
صيغة نسبة مؤنثة واذا كئنت خصوصيته رؤيا 
الفنان هى اولى علاملت انفصائه عن الجماعة 
فانها هى التى تستعلى ‏ الى مرتبة الفن . وهذه 
الرؤيا «الحلم؛ الابداعية تنيثق من خلال العلاقة 
الجدلية التى تريط الذات ب ٠العالمء‏ الذى يحيط 
بها بحيث نتعاطى الوجود على نحو يحقق لها 
تحررها - حتى ولو على حساب عقيدة او قاعد او 
الى فوس من الاقواس- (هذد الجملة 
الاستعراضية من عندى كتفسير) من مختلف 
الاطر القبلية (السابقة) التى تحاول ان تضيع 


الوعى الفردى بالعائم اطار عام ينتظم فيه مع 
روّية الجماعة) افهمتم ما يقصده انه يقصد نفس 
ما قصده قطب الحداثة د المقوله الانفة 

الحقيقة حسب هذا القول هى القدرة على ان 
يساعد لي تحرير الانسان . ولقد سيق ان تحدثئنا 
عن الحرية . ولا ارى ان اعيد هنا ما سبق ولكن 
من حق القارىء عل ان اعرفه بالحرية عند 
الحدائيين . وبكلمة هوجزة «الحرية عند 
الحدائيين هى التحلل من كل قيد دينى او 
اجتماعى او نظامى . او منهجى او قانونى ١‏ او 
قاعدى اى حسب تعبير الحدائي الذئب «الاطر 
القبلية يعنى السليقة للحداثة او للميدع 
الحداثىء وان كان ثعة تعريف اخر للحرية عند 
الحداثيين او الآخرين فان عليهم اولا ان يمحوا 
المقولة التى قائها قطبهم واعنى بها المقولة التى 
قرائاها آنفاً . ونالها عنه ذنب من اثنابه في المقولة 
الاخرى . 

ان تحقيق البراءة بللخطيئة تعارض 
«الخطيئة .. والتفكير ٠‏ التى هى اصل من اصول 
العقيدة المسبحية . وجثر من جذورها . 

يقول عن هذا الجذر المسيحى المرحوم الاستاذ 
عباس محمود العقاد . .الا إن الكلام على الفكرة 
الالهية في المسيحية لابتم بغير الاشارة الى عقيدة 
الخطيثة , وعقيدة التكفير 

فالاديان القديعة قد عرفت الخطيئة من عهود 
الانسلنية الاولى لانها عرفت ٠المحرم,‏ متابو. وهو 
المحذلور في العلاقات الجنسية او في بعض 
الماكولات . 

وقد عرف التكفير يعد ارتقاء الاديلن فقال 
الهنود والاورفيون واتباع فيئاغورث يتناسخ 
الارواح للتكفي والتطهير . وقال اليهود التكفير 
عن خطليا الشعب فسعوه الخلاص 

ولكن المسيدية جعلت للخطيتة معنى آخر . 
وسمتها الخطيتة الاصلية وهى مخائفة 'آدم امر 


ربه بالاكل من الشجرة المنهى عنها , وجعلت آلام 
السيد المسيح كفارة عن الجتس البشرى كله 


لوقوع آدم في تلك الخطيئة . وازداد القول بذلك 
تواترا بعد عهد الاصلاح)!" 

والواقع ان عقيدة «الخطيتة .. والتكفي 
عقيدة وثنية . وقد نقل لنا امرجوم «محقد طاهر 
التثير. في كتابه . «العقائد الوثتية في الديلتة 
النصرائية, عن .,الخطيئة والتكفيره عئد 
الوتنيين , جانباً كبيراً . ومما نقله , (قال العلامة 
دوان) : ان تصور الخلاص «التكفيرء بواسطة 
تقديم احد الالهة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم 
العهد جداً عند الهتود والوثنيين وغيرهم . وذكر 
هذه التقدعة عند الهنود سابق لحصر الفديك 
ذل وكتاب الركفدا يمثل الآلهة يقدمون بروشاً 
وهو الذكر الاول قرباناً . ويعدوته مسلوياً للخائق 
وجاء في كتاب «التزيا برهماناء ملئصه : «وسيد 
المخلوقات برجاياتى .. قم نفسه ذديحة للالهة: . 

وفي مكلن آخر نئل لنا التتير (قل العلامة 
هوك7") ويعتقد الهنود الوثتيون بتجسد احد 
الالهة وتقديم نفسه ذبيحة فداء .تكفيراء عن 
النلس من الخطينة. 

(وفال العلامة هوتيور وليمين ويعتقد 
الهنود الوثنيون بالخطيتة الاصلية مما يدل على 
ذلك ملجاء في تضرعاتهم القى يتوسلون بها بعد 
«الكيلترى. وهى : «أنى مذئب ومرتكب الخطيئة 
وطبيعتى شريرة وحملتتى امى بالائم فخلصنى 
ياذا العين الجند فوقية يامخلص الخاطئين يلمزيل 
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وما ادراك ما الحداثة 
. العدالة .. 
الحديث بعد الثورة الفرنسية ولكن يعض الثورات 
اعقبتها قضت على بعض وحدات هذا الشعار التلاثى 

فالحرية مثلا لبس لها وجود في القكر الشيو. 
ا ماركسى .. فقد سلبت المساواة فيها حرية الفرد اما الا 
فقد وبط حرية القرد بحرية الجماعة في اسلوب ! 


عكة ادكرمة. شابعالستين 
ت5135ه8ه 
تش لوقه 
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المساواة .. شعار عرفه العائم 
التى 
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ال 11 


الآثلم والذنوب)!*1 
ونقل : (قال مكس صولرل""! ٠‏ 
«البوذيون. يزعمون ان بوننا قال : .دعوا كل 
الاثام التى ارنكبت في هذا العالم تقع على كي 
عو 


البوظيون 


يخلّص العالم, . 
ونقل (قال دوان وكان الوثنيون يدعون 
بروميسيون مخلصا كما يدعوته ايضا لاله عت 
الحى . صديق البشر المقدم نفسه ذبيحة للتكفير #8 
الخلاص. الناس ‏ . 
ورولية صاحب القراسيوس الهائلة التى كتبها :52 
اسيوس في اثينا قبل المسيح عليه السلام بخمس كع 
منة علم هى اقدم شعر باق الى هذا الحين . 2 
بخصوص الصلب . أما الحيل والخداع المذكورة 25 
فيها فماخوذة عن روايات فديمة العهد جدأ وليس 25 
لها مثيل لاحداث التائثر على احساس الناظرين 55 
ولايوجد من سبقه الى بيان ووصف ما قد قاساه :2 
ذاك الاله من الالام . ولايتمالك الناظر الى تمثيل 225 
روايته من الانفعال العظيم وكيف كان تادير اولئك 22 
الذين كانوا يعتقدون بالوهية بطل هذه الرواية >2 
الذى هو خليلهم او خائقهم . ونافعهم ومخلصهم ك5 
والمكفرُ عنهم. وخصامهم جلب عليهم الأثام والالام 25 
التى احتملها والاحزان التى قاساها كلبا مز اجل كك 
خلاصهم التكفير عنهم- ويسبب ذنويهم جرح هعم 
وبداعى طفياتهم سحق , وتحمل القصاص 55 
لنجاتهم . وبضربه وجلده شفوا . وانه اضطيد ك5 
وتالم وامتهن . ولم يتململ ٠‏ وصبره العقايم ظهر ك2 
حيئما كانت كهته إله الشر تُسقر بديه ورجليه 2 
بجبل قوقاس .فوقاز. وليس له شبيه او مثيل الاب 
الكمال الذى اجراه ٠‏ وهو معلق ويداه مسدودتان 22 
بشكل الصليب خدمة للئاس وَحُبَاُ بهم وهذه ك2 
الخدمة جلبت عليه هذا الصلب المشيف . وحينما ل 
كان يقاسى عذاب وعناء تلك المكيدة اعترف صديقه ك2 
اوسيتوس الصياد انه لم يقدر على اقناعه 25 
اللصائحة المشسترى!"') وترك خلاص الناس ثم تركه 25 
اوسينوس الصياد وفرّ هربا ٠‏ ولم ديق معه 22 
أحد , يعلين سكرات موته الا جماعة من المرتلين مم 
الاحيلب المخلصين الذين ناحوا عليه,. 
واستطاعوا ان يزيلو من قليه حب البشي) . 
ونقل (قال العلامة داون وكلن الوثنيون 22 
يدعون .بوخص ابن المأمترى. من العذراء 22 
المخلص .الاين الوحيد- التبيح ‏ حامل 22 
الخطيئات ‏ الفادي. . 
وتقل وعيد المكسيكون الهأ منكوباً دعوم 
المخلص «المتطر. والفادى . ويدعون ابن اف ك2 
يلغتهم .ياكوء او .بوكوب. ولو لم يحرق 225 
الاسباتيون كتب سكان المكسيك والبيرو, لما 
ويخربوا مباكلهم ويطمسوا تصباو يرهم ورسومهم م 2 
لعلمتا عنهم اكثر مما تعلد الان بكثير ولولا النزر سح 
القليل الذى سلم من يد الاسبانيين الظالة ا 
علمتا انهم كائوا يعبدون الها صلب فداء عن 
الخطيثةٍ وانهم كاتوا يدعونه ابن اش الفادى ٠‏ 
وصكان' «اليوكاتان. عبدوا الها مصلوباً فداء 0 2 
الخطيئة ويدعونه لين الله . وقد وجدت جملهج 
صلبان عليها صورة هذا الاين المصلوب غداء عن 22 
الخطينة)!""! , 


بتبع 


مصادر وهوامش 


1- سفر عبدالرحمن الحوالى : العلمانية 
(ص480) انقلا عن معجم الادب المعاصر 
يلاه 

١‏ - ابن قدامه ٠‏ المخئى (ص؟/لاه؟) 

- الثايت والمتحول . ” - تاصيل الاصول 
(صه١١)‏ 

؛ ‏ عياس العقاد : موسوعة عباس محمود 
العقاد الاسلامية (مجلدا ب ص1526) 

ه 100.815 ٠‏ خرافات الكتاب المقدس 
عند التصارى وما يماثلها في الديائات 
الاخرى (ص141 . ؟ذا) 

١‏ محمد طاهر التثير. مرجع سلبق 
زعيك . 27 

07 هوك 2 كتاب (رحلة هوك) (١1/1؟")‏ 
4 التثير مرجع سلبق (صر/كم) 

5 نفس المصدر (ص) 

٠‏ - كلمة (مصالحة مع اش تتردد دائما في 
كتابات المبشرين ٠‏ والقسس) 

, 49 . 45 . 40( التنير مصدر سايق‎ ١١ 


4 
نفس المصسسر (صرةة) . 0 














ا أفل . . وجنوب مهدد بالسقوط 


الأريعاء ١١‏ رمضان 401اهف 





الانتسامات السد اخلية تجعل الظر وف 
مسعباأة لا جتيساح اسرانيلي جديد! 


طبخة المؤتمر الدولى قد تحتاج الى نار 


حامية فى البقاع اللبنائى بين سؤريا واسرائيل! 


بيروت - خاص ب الندوة» . 


اللقاء الوزارى الذى انعقد قن بيروت وجمع اعضاء حكومة ,الاتحاد الوطنى. لاول مرة 
منذ 718 يوما , تاردخ التقائهم في ميدن سياق الخيل للحوار . لم يصل الى نتيجة 


ايجلبية . بل انه لم يعقد جلسته الثانية . كما كان مقررة 


كرامى رئيس الحكومة 

واذا كانت الاسباب المعلنة . لفشل هذا 
اللقاء الوزارى تتجسد فى ان قائد «القوات 
اللبنانيةء الدكتور سمير جعيع رفض 
مقرراته الاولى وطالب «ممثله. ل 
الاجتماع الرئيس كميل بعدم الاستمرار فى 
كما أن الرئيس 
شمعون نفسه لم يجد لل متل هذا اللفاء اية 
قيمة قانونية .. اذا كان ذلك موجودا ٠.‏ 
واذا اضسيف له ما ذكر عن تدخل سياسر 


حضور هذا اللقاء ٠‏ 


اسرائيلى فى اللحظة الاخيرة ودقع بالسيد _ 


جعجع وبالرئيس شععون الى اتخاذ متل 
هذه المواقف. فان عددا كبيرا من 
السياسيين اللبنانيين ٠‏ ومن مختلف فئات 
الشعب اللبنانى . بات يرى ان القضية لم 
تعد ف مواقف لهذا الطرف اى ذاك ٠‏ وان 
العلة ليست محصورة فقط بالتدخل 
الاسرائيلى وهو مالم تتخل عنه اسرائيل 
طيلة قترات الازمة اللبنانية ‏ وائما تتجيسد 
هذه العلة ايضا يالحكم والحكومة ف لبثان 
على جد سبواء . 
المرض والدواء 

ول هذا ٠‏ قال احد الوزراء ل الحكومة 
اللبناتية الحالية نفسها , اته لاينبغي لاحد 
ان ينتظر الشفاء على يد هذه الحكومة ٠‏ 
لانها المرض بذاته ٠‏ 


وقال الوزير : كيف يعقل ان نصدق ٠‏ 
ان امراء الحرب فى لبنان , الوزراء 
الشاركون فى هذه الحكومة . سوف 


بوافقون على قرارات اللقاء الوزارى ٠‏ اواية 
قرارات اخرى ٠.‏ تلغى مبررات قوتهم 
ونفونهم ؟. ' 

ويتابع ' ان امراء الحرب فى لبان 
يعتاشون اليوم على للرافيم الخاصة . 
قكيف سيقومون بتسليمها الى الدولة ؟ وهم 
يعيشون من الموارد التى يآخذونها من 
طريق الخزينة اللبناتية من المرافق العامة ٠‏ 
فكيف سيعودون عن نهجهم هذا' وهم 
يندون خزائنهم من خلال الخوات 
والضرائي التى يفرضونها على المعاير بين 
شطرى العاصمة . حيث يتقاضون ٠‏ ومن 
الجهتين ٠‏ رسوما «جمركيةء على كل 
بضاعة تريد «العبورء ٠‏ من بيروت الى 
يبوت ٠‏ فكيف سيرضون بالغاهء خطوط 
التماس ٠‏ ثم ان لكل واحد من هؤلاء ‏ اى 
امراء الحرب ‏ وزراء ومستشارون يتابعون 
لحظة بلحظة تطورات اسعار الدولار 
والعملات الاجنيية ويؤلقون فق ما بينهم 
«مافياء حقيقية فى هذا المجال . فكيف 
سيشعرون بجوع الناس وبازمتهم 
الاجتماعية الحادة ؟ 

ويخلص الوزير الى القول : لكل هذه 
الاسياب ٠‏ فلا خلاص فى ظل الحكم 
والحكومة الحالبين . والازمة ستبقى ممتدة 
حتى تهاية هذا العهد . وهى ستكون » ق 
احسن الاحوال ٠‏ مجعدة ٠‏ 

اما عن سبب استمراره ف المشاركة 
بالحكم ٠‏ من خلال الحكومة الحالية ٠‏ 
وعدم تقديم استقالته منها . رغم انها 
«المرض بذاته». قال الوزير : «الاستقالة 
من الحكومة ممنوعة .. وفيمكم كهاية ٠‏ 
(وكان هذا قبل استقالة كرامي . 

التطورات فى الجنوب 


اذن . ول ضصوء هذا الكلام الخطير , 
فان معالم المرحلة السياسية المقبلة ال 


2 عاما صن اليرة 
0 


المحترك 


للنظارات 
تمد؟ لمت ملاتا الكرام 
00 د 


3 فدية شهررمضصان المبارا ل 
ب حابي ادر لد اببرعين بعريعزي 
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حل اتارمة ا 


.. وانتهت الامور باستقائة رشيد 


.. ودخول الوضع فى لبنان دوامه جديدة . 


لبئان ٠‏ يبدو انها رست علر حالة الجمود ٠‏ 
التى قد يتخللها بعض التصعيد . ولكن 
المحدود ف حجمه وتأثيره . وقد يخترقها 
بعض التحرك . ولكن ايصا المحدود فى 


حيمة وتان:.ة ويبقى المت ال كر افده 
التطورات هم ما بحسل عي ارس الجبوب 
اللببانى ٠‏ 

افقد لاحظ المراقيون . أنه بعد لحمسر 


سسوات على الاحتياح الاسرابيل للاراضي 
اللبنانية , والذى تم حينها تحت شعار 
.ضعان سلامة الجليل. . عاد صوارية 
الكاتيوشا لتسقط على سسطقة الحليل ل 
ملسطي المحتئة انطلاقا من الاراصي 
اللبنانية الجنوبية , 

ولاحظ المراتبون أيضا . ان ثمة ردا 
اسرائيليا عنيقا على هذا القمف قد تمتل 
بسلسلة غارات بالطيران وبالمروحيات على 
مخيمات الفلسطينيين فى شرق صيدا . 
اضمافة الى حشودات اسرائيلية واسعة ل 
متطقة الشريط الحدودى ٠.‏ وتدخلا 
اسرائيليا مباشرا فى اعمال الدهم والتفتيش 
والتحقيق . بعد ان كانت هذه المهمة 
محصورة يمليشيات العميل لحد ٠‏ وانزال 
اسلحة اسرائيلية جديدة الى ساحة الشريط 
الحدودى الجنويى تستخدم لاول مرة مثل 
الديابة «ميركافا 7م ٠‏ 
قائد القوات ' 
ماغلئد مع ان 


اجديد . 





اسرائيل قد تقدم اجتياح 


هل نضحت الظروف 

هل نضمجت الظروف المطلوبة مثل هذا 
الاجتياح ». 

المرشد الديتى ل.حزب اقمء فى لينان ٠‏ 
الذي يوالي ايران ٠‏ السيد عحمد حسين 
فصل اص يعتقد انه لن يكون هناك «جتياح 
جديد للبنان . لان ذلك من شانه ٠‏ اذا 
حصل ٠‏ ان يعرقل التحضيرات الجارية 
لعقد المؤتمر:الدولى ٠‏ وسيضعف من تحرك 
الدول العربية باتجاه هذا المؤتمر . 

لكن انصار «حزب افمء هذا . اقاموا 
احتفالا ف احد القرى اللبنائية الجنوبية 
قضاء صور . واعلنوا خلاله عن هدر دماء 
جنود وضصباط قوات الطوارىه الدولية 
المتمركزة فى الشريط الحدودى اللينانى ٠‏ 
وهذا بحد ذاته اسهام فى تصعيد التوثر 
على الحدود اللبتانية الفقلسطينية قد 
تستفيد منه اسرائيل لشن اجتياح جديد ٠‏ 

مسؤولون آخرون يقولون ان الاجتياج 
الاسرائيلي قد بقع . ولو كانت هناك 
تحضيرات لعقد المؤتمر الدول ٠‏ وهم يرون 








مرح شف اإلتليع الماع ت ١‏ الالاويزوة/ ؟لالاوهوم 


أن «طبخةء هذا المؤتمر قد تستلزم بعض 
الثار الحامية . وهذه الثار ستكون ل 
جنوي لبنان ١‏ اي فى منطقة البقاع الليتاتى 
من خلال مواجهة عسكرية سورية - 
اسرائيلية . 

اما عن الوضيع الداخلي ومدى ملامته 
مع الظروف العامة لاى اجتياح محتمل ٠‏ 
فهو فى نظر الكثيرين مناسبا . لان اسرائيل 
التى تريد عزو لبنان ٠‏ تسعى لان توفر 
ارضية قايلة لهذا الغزو. حتى على 
الصعيد وهو ما ترى انه قد اصبح متوفرا 
لها الآن . كيف ذلك ؟ 

على هذا السؤال يرد عدد من المراقبين 
فيقولون . أن الانقسامات والشروخات 
الحادة التي عرفها المجتمع اللبنانى خلال 
السنتين الاخيرتين تحديدا . قد وفرت مثل 
هذه الارضية القابلة لاجتياح جديد ٠‏ من 
حيث ان معظم فئات الشعب اللينانى باتت 
متصادمة مع بعضها البعض ‏ 

ويقول هؤلاء المراقبون . ان ضمياع 
الجتوب فى الفك الاسرائيلى لن يضايق 
المسيحيين ف المنطقة الشرقية لبيروت ٠‏ 
بعوجب ما حصل ف اتتقاضة السادس من 
شباط والتهديدات بالحسم العسكرى 
والتهجير من مناطق الجنوب والجيل ٠‏ 

كما ان مثل هذا الضياع . قد لايلقى 
ردة فعل قوية لدى المسلمين ف بيروت أى ل 
صيد! يعد الممارسات والتجاوزات التى 
جرت على ارضهم وق مناطقهم وبين 
صفوفهم وحتى دآخل متازلهم ومتاجرهم . 
على يد ميليشيات كانت تتصث باسم 
الجتوب واهله . وهذا الامر ؛ أيضا ء قد 
لايلقى آية ردة فعل لدى اهل الجبل يعد 
الصدامات التى جرت معهم . علاوة عن 
ان موقف الفلسطينيين ٠‏ اهالى المخيمات ٠‏ 
قد لايكون بحجم موقفهم الاول ٠‏ وهو 
بالتاكيد لن يكون يحجم ذلك الموقف , لان 
ما شهدوه فى مخيماتهم ٠‏ فاق فى بعض 
مراحله . ما لا قوه من اسرائيل ذاتها . 

اذن ٠‏ الظروف ليست صعبة أمام 
الاسرائيليين . والمسؤولية ف ذلك معروفة , 
وقد تكون جوائب من هذه المسؤولية لها 
علاقة بعا يسعى بالمشروع الاسرائيلى» 
التفجيرى الذى اعتمد اثر كل انسحاب من 
كل منطفة لبتائية . 

اما لمادا يحصل هذا التدخل الاسرائيل 
اليوم ٠‏ ولم يحصل قيلا ؟ هنا آيضا . 
يجيب المطلعون على خفايا الازمة اللبئانية 
بالقول ان «يازاره الانتخايات الرئاسية 
اللبنانية قد اف موعده , واذا كانت 
سوريا قد امسكت يورقة انتخابية قوية من 
خلال دخولها الى بيروت الغريية 
والضواحى وانتشارها حتى مدينة صيدا ٠‏ 
قان دول الغرب واسراثيل تطمع الى ورقة 
معائلة ٠‏ ان لم يكن الى ورقة اقوى متها . 
لتؤثر فى المنحى الانتخابي الرئاسة اللبتانية 
المقيلة » هذا اللهم ان لم تطرأ مستجدات 
على الموقف الامريكى تحديدا ٠‏ وبمعزل عن 
الموقف الاسرائيلى ٠‏ للعجيء برئيس جديد 
الى لبنان يحمل معه الحل , 
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قد اكون ذا خصوصية في بعض 
ارائي التي اوردها اليك عزيزي القاريم 
ولكنني احاول مراراً ان اجعل الآراء 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحال كونك تعيش 
ايام هذ؛ الشهر الكريم . الذي حل علينا 
ضيفاً كريماً يزورنا مرة في كل عام . 
ولعل الانسان وطبيعته التي فطره الله 
علدها انه بحاجة ماسة الى الاقلال من 
الطعام والشراب ؛ والتوقف عنه لفترة 
لانه طوال العام تفثل معدته تعمل دون 
توقف فهذه الايام هي عبارة عن فترة 
راحة لها, ولعل هذا الشهر الذي 
أختصه الله تعالى بالصيام «شهر رمضان 
الذي انرّل قبه القران هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه . ليعد عبلدة 
خاصة لله تعانى لايدحل فيها الرياء لانك 
. حين تصوم يكون صيامك بينك وبين 
خالقك بعيداً عن اعين الناس فبامكانك 
أن تفطر وتظهر للناس أنك صائم لانه 
عيادة لاثرى ٠‏ 

اما العبادات الاخرى فهناك مجال 
لان دراها الئاس . قالصلاة في المسجد 
يصليها الانسان امام اعين التلس 
«جميعاً ويمكن ان يدخل فيها الرياء , 
لهذا قال الرسول 25 اخوف ما اخاف 
عليكم من بعدي الشرك الخفيء . وقدر 
الشرك الخفي بانه الرياء واوضح 
كيفيته ققال : .يقوم الرجل فيصلي ٠‏ 
فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل ٠‏ او 
كما قال يذ . والزكاة كذلك يمكن ان 
يدخل فيها الرياء قلهذا كان افضل الركاة 
والصدقات من ينفق بيمينه مالاتعلمه 
شعانه من سدة حرصه على اخقاء 
الصدقلت وحرصه على ان تكون خالصة 
لله تعالى : .ان تيدوا الصدقات فتعما 
هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لكم . ويكفر عتكم سيئاتكم والله بما 
تعملون خبيرء وكذلك الج يعد احد 
العبادات الظاهرة والتي يمكن ان 
يشوبها الرياء , وكذلك الجهاد , فيمكن 
ان يجاهد المسلم ليقال أنه شجاع فعند 
ذلك يكون عمله ليس خالصاً لش . 

اما اذا اخلص العمل لله تعالى فعند 
ذلك يؤجر عليه » ويجزي الجزاء 
الحسن عليه من الله يوم الجمع الاعظم 
يوم لاينقع مال ولابنون الا من أتى الله 
بقلب سليم . فلهذا كان الصيام عيادة 
خاصة وخالصة الله تعالى كما ذكرت 
ولهذا كان اجر الصيام عند الله كبيراً 
وجزاؤه جزاء عظيعاً , فقد قال الل تعالى 
في حديث قدسي : ٠‏ الصيام لي وانا اجزي 
به. وقال النبي وه : ,الصيام جنة فاذا 
كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا 
يصخب وان سابه احد او خاصمه 
قليقل : «اني صائمء ولخلوف فم الصائم 
أطدب عند الله من ريح المسكء الى غير 
ذلك من الاحاديث الدالة على مكانة 
الصدام في الاسلام وعظم توابه واجره 
عند الله تعالىء . 


وكذلك قاننا نجد ان فرص الصيلم 


خلال السنة كثيرة متها وعلى سييل المثال 
صيام الايام البيض عن كل شهر وصيام 
الاثتين والخميس من كل اسيوع اضافة 
الى صيام يوم عاشوراء وصيام التاسع 
من ذي الحجة وصيام ستة ايلم من شهر 
.شوالء والتي ورد فيها الحديث الذي 
يما معناه من صام رمضان واتبعه ستة 
من شوال فكائما صام الدهر, . 

وتلك لما بجده من ثواب عند اله ولآن 
الحسنة بعشر امثالها وتتضاعق الى 
سبعمائة ضعف فلو اننا قسنا ثواب 
يوم من ايام الصيام على ان الحسنة 
بعشر امثالها قلذنا عندما نحسب ثواب 
شهر رهضان كاملاً على هذا الاسفس 
فتجده يعادل صيام عشرة اشهر في 
الاجر والثواب الذي يجده الانسان عند 
الله تعالى والستة من شوال تعلدل صيام 
شهرين وبذلك يكون قد اكتمل تثواب 
السنة كاملا قعندما يعتاد المسلم على 
ذلك كل عام يصيح كانه صنام الدهر كله 
وثوايه ثواب من صلم الدهر . كما ان 
صيام الدهر لايجوز يل افضل الصيام 
صوم يوم وقطر يوم والذي هو صيام 
نبينا داود عليه السلام . 

وتعدد فرص الصيام في ديتنا 
الاسلامي ليرل على ما للضيام من قوائر 
صحية واجتماعية ونفسية كثيرة لآن 
الله تعالى لايدعونا الا الى ماقيه صلاحنا 
وهو أعلم بما ينفع الانسان ف معاشه 
ومآله وقد قال الله سبحائه وتعالى ١‏ الا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ؟ 

انفعنا الك وايلكم يما تقول لنه هو 
السميع المجيب . 


خاك محمد الخضري 


ب ااا 2022 


ل ل ل لل اد 


نيوة اسحاق 


اسحاق عليه السلام هو ابن ابراهيم عليه السلام من زوجته (سارة) ومن نسله جاء انبياء بتي اسرائيل فالنيوة كانت في ذرية 
ابراهيم من ولديه اسماعيل واصحاق كما قال تعالى فضي وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب 4 .. والقرآن نص على نيوة اسحاق وانه 
من الصالحين . وان الله خصه ببركته كما خص اياه وان الملائكة بشرت اباه ابراهيم بذلك . 


ظط وبشرتاه باسحاق تبياً من الصالحين 
وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما 
محسن وظالم لنقسه مبين © . 
(سورة الصافات. 
ا1١).‏ 


الايتان 


ولقد ورد ذكر اسحاق عليه السلام في 
عديد من السور وايات 
منها : 


القرآن الكريم 


“ قوله تعالى : © قونوا أمنا بأ وما انل 
أليتا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل 
واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى 
وعيسى وما اوتي النبيون من ريهم لاثفرق 
بين احد منهم ونحن له مسلمون » .. 
( سورة اليقرة الآية )١55‏ . 

* وقوله تعالى : ظط انا أوحينا اليك كما 
اوحينا الى نوح والتبدين من بعده وأوحينا 





مسن حقيبة مفتي رمضان 


شروط السفر الذي يبيح 
الافطار في رمضان : 
© يسأل رقعت عبدالمطلب الخطاط 
بغمرة : 

ظروف عملي تجعلني دأكم السقر و في 
السفر رخصة للافطار .. فما هي شروط 
السفر الذي يبيح الافطار في نهار 
رمضان ؟ 
+ الاجاية لفضيلة الشيخ عبد الجليل 
شليي يقول : 

يجوز الفطر للمسافر بشروط خاصصة 
هي : 

.. ان تكون المسافة عسافة قصر‎ - ١ 
و لا يعد سفرا ولايجوز الفطر‎ 

- وعن تلنه مبيحاً لتفطر فاقطر 





الطفل هو ابني وابتك ٠‏ واخي واخوك ٠‏ 
نحن بالامس أطفال واليوم لديتا اطفال 
رضّع يتمثلون بسلوكنا ويقتدونا بأفعالنا 
فعليتا نحن معشر المسلمين ان تتفي الله في 
فلذات اكيادنا ٠‏ وان نأخذ يأيديهم الى 
ماهو خير بالدرجة الأولى فٍ ديتنا ثم 
عايخدم وطننا ومليكنا » فعندما ينشأ 
الصغير نسلحه وتلقته حب الله وكتايه 
وسنة نييه المصطفى ٠‏ ونغرس فيه الوطنية 
وامتثال امر ولى الامر ايتداء! عن الاب في 
ألبيت والمدرس في المدرسة ٠‏ حتى ينشا على 
ان يحترم الكبع ويرحم الصغير بذكراه 
لزهرة حياته . 

وكما يعلم الكل من وسائل الاعلام لديتا 
في هذه الايام من دف ومجلات وتلفاز 
ومايغزو بلادنا العزيزة يلاد الاسلام . من 
أضرار جسيمة وهي تتمثل يالمخدرات .. 
من انها معول هدم لشياينا ومستقيل 
بلادتا . الاب مسؤوليته جسيمة نحو ابنه , 
فكيف يربي ابنه او ايتلته من أمسى بين 

جدران الاربعة . اما سجيناً وأما مريضا 


لايجرى شفاءه وكان سييبه نتاول 
القدرات . 
آخي .. اتق اف ف اولادك .. لاتشرب 


الدحان امامهم ولافي حجرتهم حتى 
لايقلدوك وكما يعلم الجميع أن جليس 
المدخن ليس يأقل ضرا من شاربه , فكيف 
بايتك الصغير .. انه لاحول له ولاقوة . وهر 
يجوارك جالس تحتضنه يكل الحب 
والحنان الابوي ولكن لاتدري ماذا ينزل به 
عن شعرو . يل وكيف وانت تتعاطى شيئا من 
المثدرات أو المسكرات وهو يراك اى 
مرافقك احلييب العيادات النقسية كي 
يصرف لك علاج من المهدئات ٠‏ واسبابها 
تثاول المخدرات . 

ادارة مكافحة ' المخدرات 






فعليه القضاء فقط .. لانه تأويل قريب 
كما سيق . 

؟ - ان يكون سفرأ ميلداً : فمن سافر 
لارتكاب معصية ايا كانت فلا بِجِورٌ له 
الفطر لائها رخصة لدفع المشقة ودفع 
المشقة عن المعاصي تعينه على ارتكلي 
معصيته . 

- ان يشرع في سقره قيل الفجر 
بحيث يجاوز بساتين بلده ويصل الى 
المحل الذي تقصر فيه الصلاة قبل الفجر 
قاذا وصلها بعده فقد يدأ صيامه وهو في 
حل .. فلا يجون له القصر . 

؛ - أن يبيت الفطر بان ينويه قبل 
طلوع الفجر . قاذا طلع عليه الفجر 
وهو ناو لصوم فليس له حق القطر 
لسفره . 


مكة المكرمة/ محمد تور الاركانى : 
القرآن الكريم كاملا : 
عيدالهادى محمد العزورى ‏ يوسف أحمد 
مقيول ‏ محمد عثمان أيراهيم ‏ رحيم الله نذير 
الحق- آأدم عثمان على- سعيد احمد 
الاحمرى ‏ أدريس عمر ميقا ايراهيم محمد 
هوساوى ‏ حسين بن حاجى خير- محمد 
ادريس حاقظ ‏ محمد ادريس سيد الاسلام - 
عبدالملك محمد اسماعيل ‏ أمين الحق هارون 
الرشيد ‏ محمد سعيد عباس نورالدين ‏ حييب 
أمين على ديوان ‏ عمر عبدالعزيز مشوح - 
يوسف حسين محمد منصور حسن قائد - 
محمد عمر قطيش - عبدالعليم خليق الله - 
عبد الرحمن أيراهيم ب محمد أحعد ين 
عتليةالك ‏ مخلد حسين المطرقي ‏ أبويكر عثمان 
صالح ‏ رحمةالله محمد رحيم ‏ جابر احمد 
العسيري - عبدالرحيم نور أمجد ‏ عيدالمنان 
مظهر مياه - عزيز الحق عبدالحق - صلاح 
الدين اسحاق ‏ يوسف عبد الشكور اقلاطون - 
اسلام بن يخش رمضان ‏ اسماعيل محمد 
قاسم - عبدالله نور الاسلام - 
زوى - محمد عيدالرحمن على - محمد ضضات 
العتبيى ‏ يديع العالم أحمد حسين ‏ شقيع الك 
بن امام حسين ‏ شعس الشحى سعيد أجمد ل 
عبدالله تور الاسلام نسيم - احسان الحق 
سلطان - عزيز الحق يعقوب على - عيدالرزاق 
محيد درويش - عزيرٌ اسماعيل عيدالك - 
ايراهيم عمر توراتى - محمد قاسم محمد 
عاشق - زكريا غلام حسين - عيدالل غلام 
محمد - عبدالله الخضري - محمد حسن 
البلوثي - لاثق مظفر عالم وجدى - اليلس 
يوسف مندوره ‏ عيدالله أحمد ناجى - مختار 
هلقا إل امام . 


اسماعيل - عبدالله عبدالرحيم ‏ قهد ايراعيم 
هوساوى . أحعد ين عيدالشكور- سيف 


111١| ||| ||| ||| ||| ||| 


إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون 
وسليمان وآتينا داود زيورا » . 
(سورة المائدة الآية 155) . 

* وقوله تعالى : ظ ووهبنا له اسحاق 
ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قيل 
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف 
وموسى وفارون . وكذلك تجزي 
المحستين © . 

(سورة الانعام - الآية 44) 

* وقوله تعالى : < الحمد لله الذي وهب لي 
على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي 
لسميع الدعاء # .. 

(سورة ابراهيم - الآية 58) 

* وقوله تعالى : < فلما اعتزلهم ومايعبدون 
من دون الله وهبتا له اسحاق ويعقوب وكلاً 
جعلنا نبيا # .. 

(مووَة- ميمت 


عجلوا الفطور 


© قال المهلب في تيل الاوطار : الحكمة 
من تعجيل الفطر انه يزيد في التهار من 
الليل . لأنه ارفق بالصائم واقوى على 
العبادة . 

© وقال الشوكاني : وايضاً في تأخير 
الصائم القطر تشبه باليهود فانهم 
يقطرون عتد ظهور النجوم . والشارع 
الحكيم أمرنا بمخالقتهم في افعالهم 
واقوالهم . 


الآية 16) 





الندوة ‏ العدد 4518م 





الطعام 
© ف المأكل ٠‏ 
قال انس : ٠‏ ماعاب رسول اه #5 
طعاماً قط . أن اشتهاه أكله وألا تركه 
ولم ياكل مثه ٠‏ . 
(البخاري ومسلم) 
© التسمية عند الاكل : 
عن عمر ين سسلمة رضي الله عنهما 
قال : قال لي رسول اق كة : ياغلام 
سم الله وكل بيميثك وكل مما يليا 
(متفق عليه) 
© الاجتماع على الطعام وأصوله : 
عن وحش بن حرب رخي الله عنه 
ان اصحاب رسول الله كذ قالوا 
يارسول اق انا نأكل ولانشبع قال : 
«فلعلكم تفترقون. ؟ قالوا : تعم . 
قال : «فاجتمعوا على طعامكم واذكروا 
اسم الله ييارك لكم فيه» . 
(ابوداود) 
" - وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي ونه قال : ٠‏ البركة تنزل وسط 
الطعام فكلوا من حافتيه ولاتاكلوا من 
افسقلة و * 
زابوداود والترمذي) 





احداث رمضانية 
© في رمضان سنة 517 للهجرة : 
استولى المعز الفاطمي على القاهرة . 
© في رمضان سنة ٠٠م‏ جرة ٠‏ 
حاصر السلطان محمد قلعة الباطنية في 
اصقهان وملكها . 
© في رمضان سنة 284 للهجرة : بدا 
صلاح الدين الايوبي هجومه على 
الصليبيين من سوريا”قاصدا مدينة 
صفد يفلسطين وقد تمكن من 
الاستيلاء عليها . 
© في رمضان سنة 5848 للهجرة ؛ 
رحل السلطان صلاح الدين بن ايوب 





الى بيت المقدس . وقام بتحصين 

المديتة هناك وتشييد الاسوار حولها . 
عففة 
رمضانية 


© انشد الامام الاصمعي رضي الله عله + 
اذا لم أزر الا لآكل أكلة 
فلا رفعت كقي الى طعامي 
فما اكلة ان نلتها بغنيمة 
ولا جوعة ان جعتها يغرام 





اضعف الناس 
واقواهم 
أضعف الناس من ضعقف عن 
كتمان سررّه .. واقوى الناس من قوي 








من فوائد الصوم الصحية 


يقول الاطياء : 


© يتأثر الجلد - والجلد آكير اعضاء جسم الانسان مساحة - يالصوم تائراً 
مباشراً .. قتصقى اليشرة لأن الصوم يحسّن الدورة الاموية قي الجلد ويلطف كثيراً 
من الامراض الجلدية كالحساسية والارتكاريا التي تختقي او تكاد تنتهي في شهر 


رمضان ٠‏ كذلك تتحسن اليشرة 


الدهنية ٠‏ وقشر الشعر وحب الشباب . 


© اثيتت الدراسات العلمية ان حوالي -؟/ من مرفى السكر يمكن علاجهم بالصوم 


(الحمية الغذائية ‏ الرجيم) 


.. ولن يجد المريض افضل من شهر رمضان لتنظيم 


الطعام . قمرضى البول السكري يحتاجون الى علاج دوائي . وعلاج غذائي ايضأ , 
والعلاج الغذائي مهم جداً ويمثل نصف العلاج ان لم يكن العلاج كله في يعض 


الحالات . 


الرحمن محمد ايوب محمد عثمان محمد - 
محمد عطية الزهراتى ‏ أسماعيل محمد 
هاشم - ساجان محفوظ الرحمن ‏ سليمان تور 


أحمد - أبراهيم قيض الحق - حسن فهوز . 


أحمد ‏ انور محمد صديق - محعد أيوب 
عيدالجبار - أحمد محمد ستتاس ‏ على عامر 
عيدة ‏ يوسف محمد عوينى ‏ مدمد ظاهر. 
مكاوى - نذير احمد خليل ‏ عبدات عمر على - 
فريد عبدالخالق ‏ خالد محمد حسين ‏ طاهر 
آبو أحمد ‏ على أحمد فادى ‏ محمد بلال 
مقبول ‏ على موسى على مالك على برناوى م 
لطفى قيصل ننجيب - عيدالعزيز عيداه 


العيود - يوسف دليل الرحمن ‏ محمد ضيف . 


أمين الدين - يعفر حسين سعيد - حسين. 
سعيد أحمد سليم ‏ محمد حبيب الرحمن ‏ 
شفيع العالم بن مختار- محمد اصين 
عيدالكريم  -‏ شيخ أحمدا تاصر_- عيدايت' 


عبدالرحمن سفر ‏ محمد أعظم عبدالرحمن -, 


عيداق حافظ عاشق ‏ محمد عمر عاشق - 


عيد الدق محمد غلام ‏ سياد غلام سرور ‏ تظق ١‏ 


تبي يخش - عبدالرحمن غلام رسول بخش - 


اسماعيل أحمد الباكستاتى ‏ خليل محمد. 


صوق- صالح محمد بصري ‏ عيدالرؤوف 
عبد اتوهلب - اسماعيل متروك الطويرقي - 
عيدالرحمن متروك الطويرقي - عبدالرشيد 


داتن خان ‏ محمد حسن القحطاتى ‏ اسماعيل- 


ن - أبو بكر صديق سعيد - عثمان 


محمد ألطاف _محيد محمد مختلر ‏ أثور أنعيع: " 


آحمد - سعيد محمد الطاف - عائض معوض 


الصيحى ‏ ايراهيم صالح أدروس - غرم حسن 


غرم - خالد تاقع جابر ‏ نمير الله حسين كالى ‏ . 


محمد آيوب حيدر ‏ أحمد على رلدين - سعيد 
عبدالك المعلمى ‏ عبدالعزيز الردادئ ‏ محمد 
سليمان عيداقه ‏ خالد محمد الدهلوى . 


عشرة أجراء : 


عمر عيدالرحعن لبراهيم - خائد أمين اليعانى ‏ 7 


تبيل آدم آيكر- سامى عمر عيدالته - محمد 





حافظ حبيب الرحمن - تور حسين أيو 
الحصين ‏ سعيد عالم سيد كريم - محمد أثور 
شفيق الرحمن ‏ محمد أنور محمد جمال - 
محمد يوسف بن حسديق ‏ سيدي سسعيد جارا - 


عريق الله ولى أحمد - أبراهيم غورة على - 
عبدالحميد عبدالمنان - اقيال حسين محمد - 
محمد ايراهيم قاري ‏ عمر أسماعيل عبدالل - 
عبدالخالق كريم بش -. عبدالغقار محمد 
درويش - عبدالستار أحمد ‏ محمد نواز غلام 
سرور ‏ مثتير الله غلام محمد اسماعيل كريحم 
بخش - راشد رحيم بخش - رضوان حجازى 
عوض - عيدالليم منو مياه - أحمد سعيد 
حسين - أحمد عبد الجليل ‏ ايعان حسين على - 
جعفر على أحمد ‏ صادق سعيد عالم - عامر 
حسن العسيري - حامد احمد الزهرانى - 
حميد الحق أحمد ميارك عطالله تور أحمد - 
شفيع الله ين يشر - اسماعيل فيض الحق - تور 


الامين محسسن ‏ عبدات كيج أحمد - رحيم اله 


عبد الرحيم ‏ تور الاسلام عيدالسلام - رشيد 
ال قصل أحمد محمد طيب مقيول ‏ بنى أمين 
محسن - عيدالشكور لال محعد ‏ تور محمد 
عباس - محمد حسين السودانى - آبراهيم 
محمد مالى - بوسف محمد يرقاوي - محمد 
اسماعيل كمال ثور حسين محمد - قريد مياه 
سعيد آحمد - حفيظ الرحمن غورة اعياه- 
دوست محمد غلام ‏ سعيد نور سيد حسين - 
محمد نور عبدالخنى - نور الحصين على - 
ايرأهيم قادر حسين ‏ عي دالحميد تور حييب - 
محمد شاقعى هاشم طاهر أحمد عيد الطيل - 
على أكير محمد ايو الكلام عبدالشكور ‏ خالد 
شريف الله محمد أسوار محمد - عيدالحق 
محمد يحيى -سليمان سراج سقر ‏ أيو القاسم 
عيدالحكيم ‏ برعان الدين تاج الدين ‏ عبدالته 
عبدالمتان - عيدالرحمن محمد الحاج عانم 3 
محعد حبيب الله أحمد عبدات آحمد ‏ حمدان 
عيدالوهاب متدورة - عبداه مصد كلو 


5 عثمان يكر برتاوى - عيدالعزيز عيداه 
الامدى ‏ على موسى أدم ‏ عبدالته تحمد كالق - 


عبدالعزيز ضاوى الجنوتى - محمد محمد 





















تفكروا وتديروا 


الصنعة ؟! 
.: من الذي مهدها ؟! 


من الذي امسكها ان 


مازال السياق مع سورة النياً .. سورة هي 
حشد من الحقائق والمشاهد والصور والايقاعات 


. كلما نظرت الى آية من أياته 
فسل نقسك .. من صاحب هذه الصنعة ؟! 
اذا نظرت الى وجهك في المرأة واذا نظرت الى 
عينيك تبصران : فسل نقسك من صاحب هذه 
. اذا نظرت الى هذه الارض العظيمة 
وقد مهدها الله للبشرية ولسائر عمارها قسل تقسك ' 


اذا نظرت الى السماء وارتقاعها فسل نفسك 
تزول ؟! 






ع القوية المؤثرة في الحس البشري ‏ ولاموتاً ولاحياة ولا نشوراً «الأمدكله ف وحدة :+ 37 
مج سورة تقول لك : ان لهذا الكون خالقا مدير وقولوا لا اله الا الله تقلحوا :... 3 
3# حكيماً قويا .. سورة تنادي على البشرية جمعاء ان 0 عباد الل : قخزائن . الرزق _اعند” إلله ع 


يي 


والمؤمن .. 


يعتبر شهر رمضان المبارك اعذلم منهج متكامل يراعي فائدة الجسد ؛ وصحة الروح ١‏ . 


الصير . 


الاول .. 

© سؤال: يستقيل 
المسلمون شهر رمضان 

المبارك الذي تفتح قيه 

ابواب رحمة الله 
ويتضاعف فيه الاجر 

فينتهز كل مسلم هذه 

الفرصة ليضيف الى رصيد 

اعماله الخيرة ماشاء له .. 

من الحسنات عندما يدرك 

فضائل هذا الشهر .. فما 

هي هذه الفصائل التي 

ينبغي ان يدركها المسلم ؟ 

1 يجيب فضيلة الشيخ عبدالله محمد 
لخبي امام وخطيب المسجد الحرام 


كالو عيدا احمد الله فايز- غازي على 
العيدلى ‏ حسين محمد اليرماوى ‏ أحمد عيده 
اليماتى ‏ أيمن سعيد الحازمى ‏ نهيب أحمد 
سفيان - محمد الخير عمر- مختار أنيس 
موسى - خورشيد نورالحق - يونس محمد كالو- 
أحمد مختار عهدى - ناجي محعد ناجى - أيو 
بكر رشيد أحمد - محمد يوسف مانيول - محعد 
يونس فضل الرحمن ‏ اسماعيل غلام يخش - 
عبدالرحعن عيدالرشيد ‏ رامى عبدالمليم 
عيسى ‏ ابراهيم فاروق خليل- محمد 
عيد آلوهاب خليل ‏ محمد رفيق حسين ‏ محمد 
نذير أحمد ‏ املم حسين شريف - سعدالله دين 
محمد - عبدالعزير صالح محمد سوتا لال 
البلوشي - محمد سليمان حجرى - عمر جمعه 
مالى - عيد القوى اليمانى - ميسوات البلوشي - 
عمر الفيصل غلام ‏ عثمان الخائد غلام - 
بطامى ماوردى عرام - عبد الوهاب يوسف 
مندوره - احسان حسين مندوره - محعد أمين 
سليمان مياه عبد الحليم عيدالله ‏ عبد الرحمن 
محمود قائد - قواز عيده تاجى - عبدالرحمن 
حسين ساكور - سهراب متحه محمد - صديق 
محمد رمضان ‏ عيدالرحمن محمود قائد - 
محمد رحيم أيوالحسن ‏ محمد آمين فياض - 
سقيد ثور لقمان ‏ محمد اسماعيل سعيد - 
عبد الماجي عبد القادر ‏ فضل كريم ديل محمد - 
عيدالسلام عبدالمالك ‏ محمد اسماعيل كالا 
مياه محمد اسحق ايوب - تور البشر مقبول - 
جمزه عالم شاه - محمد سالم الموزعى ‏ محمد 
اسماعيل يقه ‏ عبداك صالح الزهراتى - 
ايراقيم محمد العزيان - أحعد عيدالكريم 
عاشور ‏ عيدالل نيازى -.عمر على أحمد - 
عيداللطيف الانصارى - مرشد على حيدر- 
عبد المجيد محمد الاهدل ‏ محمد عيذاه عبيد - 
مطيع الرحمن آمين أحند . عثفان محمد 
يرقاوي. ' 

الا و «النيوة تهنىء هؤلاء الفائزين 
وحنا ثوفر لمن لم يحائفه الحظ فى هذه 
المسليقة الرمضانية لجماعة تحفيظ القران 
الكريم بمكة اللكرطة .. 0 








ونقاء النفس . مهتماً بمواصلة الحياة بنشاط وحيوية واخلاص واتقان . 
وشهر رمضان فيه كل الخير والسعادة للقرد والمجتمع في الدنيا والآخرة وهو نصقف 


وشهر رمضان اختص بعبادات لايؤديها المسلم في غيره . 
© وشهر رمضان يتجرد الانسان فيه من شهواته البشرية . 
© ومع ايام شهر رمضان المبارك التي نعيشها تواجه المسلم مهما كمل ‏ والكمال ,لله 
سبحانه وتعانى ‏ تساؤلات يود الخروج منها باجابات مقنعة يكون مصدرها العقيدة التي 
يدين بها في مثل هذه الحالات لايلجا الانسان يعد الله سبحانه وتعاى الا الى من منحهم: ' 
العائح العليم سبحانه وتعالى قدير آياته والتفكر فيها . والوقوف على مضامينها والاهداف 
التي ترمي اليها معتمدين في كل ذلك ماجاء عن سيدنا محمد 385 ومن خلال هذه الزاوية 
اليومية نلتقي بأئمة المسجد الحرام وبعض علماء البلد المبارك 
بالاجابة على مايعرض عليهم من أسثلة خلال بقية أيام هذا الشهر الكريم اليم 


.. التي يتفضلون فيها 


شهر رمضان شهر عظيم يستقبله 0535 
الاسلامي في كل عام وله. اداب وفضائل وحكم 
لايعلدها كثير من الناس'فمن فضائل الصيام 
وحكمه العظيمة تطهير النفس وتهذيبها 
وتركيقها من الاخلاق السيئة وتعويدها 


الاخلاق الكريمة كالصير والحلم والجود . 


والكرم ومجاهدة النقسص فيما يرضي الله 


ويقرب لديه وتطهير البدن من الاخلاق . 


الرذيلة والصيام كفاح الالف والعلدة في 
حياة الانسان اليومية لينصر الارادة ويوقظ 
الضمير والصائم يكافح قوة لها واثرها 
العنيف على الانسان نفسيه. 

© ويقول فضيلة الشيخ صالح محمد 
التويجزي : 


أن فضائل هذا الشهر الكريم ليس لها ' ' 


غاية . واكبر فضيلة ان الله جل وعلا قال في 
الحديث القدسي : ه لكل عمل كقارة والصوم لي 
وانا اجزي به ٠‏ 
لنفسه الا اذكى الاعمال لان فيا اييواراتخفي 
على كثينامن الناس . ومتها ان الله جل . وعلا 
قال (انا' عرضنا الامائة على السعوات 
والارض:. والجيال فأبين ان يحملتها وحملها 
الاتسان نه كان ظلوما جهولا) .. قالصيام من 
الامانات الكبرى لإن المخلوق ليس له من الاخر 
الا الظاهر قلو اكل وشرب في بيته ف تهار 
رمضان فاته لايعلم يه الا الله والرائحة التي 
تقوح من فم الانسان يعد الزوال ٠‏ وهي رابئّحة 
مستكرفة في مشام الناس لكتها اطيبٍ عند الل 
هن ريح المسك لأنها أصادرة عن عبادة .. وقد 


وعد الله موسى عليه السلام ان يناجيه على رأس ٠‏ 


ثلاثين ليلة قصام موسى ثلاثين يوما فأحس'من 
فمه برابّجة قآخذ سواكاً فاستاك يه للاستعداد 
لمناجاة ريه والله يعلم ذلك .. فأوحى الله اليه اما 
علمت ياموبسى أن ريح الصائم اطيب حتدنا من 
ريح المسك”.. ارجع فصم عشرة اخرى كما قال 
تعالى « ووإعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها 
بعشى فتم. ميقات ربه إربعين ليلة 4 . 


© ويقول الدكتور صالح بن عبدات بن . 


حميد امام وخطيب المسجد الحرام.وعميد 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة 
ام القزى. 
0 لهذا الشهر الكريم فضائل كثيرة. اشارت 
اليها ايت هن كتاب اله وبينتها احاديث رصول 
الله :38 من اهها مضاعقة الحسنات .. فمن اتى 
فيه بخصلة هن الخير فهو كمن ادى فريضة 
فيما سنواه ٠‏ ومن أدى فيه قريضة كان كمن 
ادى سيعين فريضة قيما سؤاه ‏ 

يل “دلت بعض الاحاديث على انه فضل 


لايعلم مقداره الا الله سيخانه كما ف الحديث ٠‏ 


القدسي ١‏ كل عمل ابن لدم له الا الصسوم خانه لي 
وأنا اجزي به .. والعمرة قي رمضان تعدل عجة 
وف رواية يقول حجة مع الذبي ## والرسول 886 
كان اجود مأيكون في رهضان يعتي بللسابتة في 
وجوه الخير ومما يتقرب فيه الى الك في هذا 


| الشهر المبارك ؛ الاحسان في الصيام وتجنب 


الرقث والقسوق واليعد عن الزور والاكثار من 
تلاوة ألقرآن والحرض على شهود صلا 
التراويح التي هي من خصائص إزمضمان ٠‏ 
والاكثار من الصدقات وصلة الارحام الى عيذ 
ذلك من وجوه القير . 


تخشاء من قوى فانها لامك له تفع ولا ا 


0 القبات والثمرات" عند" 
ا عنداه .- 
ونا عت غراء الا عتذ ال خزائقة 
تدل على حكمته وعلى عظمتةه .. / 
ال تعالى ان بجعل لهده الحياة نهاية لايمنتوي 
فيها الظالم والمظلوم... ؤلايتساؤوى الفظون 
« افتجعل 
مالكم ؟ كيف تحكمون » . 


.. ومن المعلوم ان الله لايقتار ٠‏ 


ا ل 


. الصلئم الذي يحفق عشي 4 
وألتسامي يها الا خائقه. 3 





















خزا ائن: اللبخوم “عتده” 2 


..وكل. شعي صتعتة * 













المسلمين . كالمجرمين:.. 


يجيب عليها أئمة ولد المسجد الجرام 





ا 
عدة مرادات فقي لغتتا العربية وديتتا | 
الحنيقف ؟. 


© كما يراب بالروح القرآن الكريم '.: كما 
جاء في قوله تعإلى ( وكذلل ازا 
روحاً فن امرنا ماكثت تدرى ما ١‏ 
ولا الايفان ولكن جعلناه نوراً نهدي بة 





من نشاء “من عبادنا ؤاتك لتهدئ إلى 


النوراني الذي يخل بالاجساد .فيبعثك 
قيها الحياة . ٠‏ الحركة ٠ ١‏ ويعتيز سيب 
الحياة ومحل الإدراك والملكلت والغرائز | 
الانسانية والتي يها يصيح . اسان 
انسلفاً .. ( ويسالونك. عن._الروح قل ” 
الروح حن امزربي وما :أوتيتم من العلم 
الاأكيلا ». , 
ورمضان سر افر 1 

اطلاقها .. فهو شهر .جيريل .. وكلن )] : 
يدارس فيه جيريل تبي الله محمدا فق 
القران الكريم مرتين .. وهو .شهر 
القران , ٠‏ فيه كان قجر ف لقرا 6: وهو 


0 
ٍ/ 
© والروح ايضنا "هي هذا الس 7 
1 
0 




















العبادات التي تركو يها: 
وهو بالضبط .هر التجرم عن. كل 


ماترغبه التفس ويلذ لها : ولايدري أجد.' 





الذي يقول. : .. انظروا 














































٠‏ ان المجلس:قد وافق خلال الجلسة على التقرير 





























:0 يليون دولار كاثث عطهران قد. اودعته إل بنك 


٠‏ امبلغ الحصول على ضمانات حتى لا ينظز 





'تعرضت للقصف ليل امس انطلاقا من موقع 


| وقال الدكتور مائع في حديث صحقى أن بلئدم 
: ثرى اضروية اتباع سيلسة حكيمة متزنة بين 
الانتاج والاسعار حتى نضمن لمنفلمة اوبيك 
'الحصول عل حصة منلسبة . 
وتوقع الدكتور مانع ان يزيد الطلب العللى 
على تقط (اوييك) من 4ر١‏ مليون برميل يوميا الى 
.. 14 مليون يرميل يوميا قي الربع الاخير من العلم 
الحالى وحذر من مفية التسرع فق رفع الاسعار 
الحالية للنفط خلال العام الحانى بعد التحسن 
'الذى حدث إن السوق البترولية . ' 

واشار الى ان تقلب قيمة الدولار مشكلة ازئية 
تواجهها اوبيك .. وقال انه قد شكلت لجان عديدة 
لمعالجة هذه المشكلة وطرحت خيارات كثيرة 
ولكنها غير عملية فل الوضع الحا للصوق 
النفطية التى عازالت سوق مشترين .. لكنه قال ان 
المنظلمة ستقابع ما يحدث للدولار عن كاب لاتخاد 
ما تراه مناسبا خاصة وان الحديث عن زيادة 


الاسعار بما يعوض الانخفاض ل القوة الشرائية 
للدولار سايق لاواته . 


دؤلان لاران 

. واشنطن -قررت الولايات المتحدة ان ترد 
لطهران نجو 4 مليون دولار عن الارصدة ٠‏ 
الايراتية المجمدة ممتئلة بذلك للقرار الذي ' 
اتخنته محصة التحكيم ال لآهاى خلال 
الاسبؤع للافى ٠.‏ 

وصرح تشماراز زدمان اللتحدث يسم وزارة” 
الخارجية بان «الرئيض ريجان قرر امتدال 
الولانات . المتحدة, لهذ! لإقرفر . 

ويمثل هذا المبلغ الجزه :المتبفى من مار 





الاحتياطى الفيدرالق فق نيويورك فق علم 
السداد قروض مضرفية تعاقدت عليها 
ايران ٠.‏ 1 

وذكر ردمان ان المبلغ صيتم تحويله اليوم 1 
الاربعاء وكانت واشئطن تريد قبل رد هذا ' 


بازيس - لن تعلن قائمة المرشيحين لخلافة 
المدير العام لليونسكو لحمد مختار امبو ياى حال 
ولكتها ستيلغ الى الدول الاعضاء سرا في اول 
يونيو. 

صرح بذلك دودو ديين المتحدث ياسم امبو 
وتحدث ديين خلال مؤتمر صحفى عن اجتماع 
المجلس التنفيذي للمنظمة الذى سيفتتح اليوم - 
الاريعاء فقال ان المجلس التنفيدي سيقوم خلال 
دورته القلامة التى ستعقد 3 سبتعبر باختيار 
المرئيح الى سيعرض على المؤتمر العام 
لليونسكو فل نوفمير القلدم ومن ثم لا يدرج هذا 
الموضوع فق جدول اعمال الدورة الحالية ... 


لهذا اللمبلغ عل اثه توغ تق الفنية' التى ' 
إتدفعها. و لشن مقل تعلون لهران: معها 


الارصاد وحعلية البيئة الدكتور عبدالير القين' 


وامين عام الهيئة الدكتور عبدالعزيز ابوزتكاة ‏ قد تأيه 3 . 
ساقم وقد ترددت احتمالات عديدة حول المزشحين 
: اعمال :المجلس- | لخلاقة امبو دون لية تاكيدات رسمية. 


وصرح ضلحب السمو الملتى الأميز نعود 1 ومن بين الاسماء التي ترددت يعقوب خان 
الفيصل عقب الاجتماع لوكالة الائياء السعودية د 

السنوى والجساب ‏ الختافي مرحلة التاسيس 
كما واقق المجلس عل :خعلة مناطق الحهى التى 
قامت بفياسها الأمفنة العامة ولاتى تتضمن ثلاث 
فئات حسب- الالويات التالية ب - 

© فت ذات لولوية قجموي وتتضمن ثلا ماطق. 
© نه ات أولوية الفية لمسي' لبتي 

والدراسات البيئية - 6 ا 
© فت يفت ان يعون أدبتة فيه دور تليق : 




















واوضحت المصادر تفسها ان الجنود 
الهاريين عيروا الحدود ظهر امس الاول 










الحكومية . 1 : 
واسشضي سموه لان لجس قد ولق . 


























٠‏ كما تشي'النتائج الإولية'لانتخابات مجلس 
'. التواب 76 مقعدا يتم شفل 7٠0‏ منها بالاقتراع 
30 | المباشر الى ان الاغلبية من نصيب مرشحى اكينو 
:| وفم: انها لم تقم يترشيح البعض منهم 
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ تشير توقعات 
:]| اجرتها محطة راديو مولوقة بشكل عام بعد فرن 
.| ثلاثة ملاين بعلاقة انتخاب اى /١١‏ من اجمالى 
| الاصوات الى ان المعارضة أليعنية لن تشفل سوى 
مقعدين على الارجح وان ياقى المقاعد ستكون من 
نصيب قائمة اكيئق . 

وذكر الواديو ان واحدا من هذين للرشيحين 


الكنيست يرفض 
عن حكومة العدو 


ل أبيب - رفض الكئيست الاسرائيلى باغلبية 
الاصوات امس اقتراحين بحجب الثقة عن 
الحكومة الاسرائيلية لمعارضتها عقد مؤتعر سلام 
دول حول الشرق الاوسط باشتراك منتلمة 


التحرير ومعثلى الدول الخمس الاعضاء فى مجلس 
الامن الدونى .. وقدعت الافترلحين (القائمة 
التقدمية) وكثلة' الجبهة الديمقراطية للسلام 

























































وتفع' “هذه البلدة بمحاذاة من الشريط 
الحدودي. -١‏ المسقل -. . 

ومن نخهة اخرى ذكرت الشرطة ان بلدة (توطر) 
الشرقية: الواقعة أشيال متطلة للدزام الامني " 








اسرائيلي يقع على تل علمان دون ان يسفر عن 
ضحايا كما إن قوات لحد امتمركزة على (تل 
الحقبان) المشرف على يندة (ياش) اقصفت ايضاً 








وجية!الحح المخلغة الث 


شل للا مدان 


تاد 2 وي 





ره 


أنصار اكينو سيطرون 
٠‏ على مجلسي البرهان. القبينى ‏ 


وتشي التائج التي ملزالت جني الى أن موضحين لكين بامكاتهم انتزاع 1١‏ لو 11 من مقاعد مجلس 
5 ,. الشيوخ وعدلها إل مُجِملها 4؟ 'تشقل بالانتطَاب على الصعيد القومئى كله . 








© مائع سعير العتيية 


وجدد الدكتور العتيبة فق حديثه مطالبة بلاده 
بزيادة حصتها البترولية وقال انه لابد عن معللجة 
مشكلة حصمة الامارات بتحديد حصة عادلة قائعة 
على اسس اقتصادية وفنية وسياسية ثابتة. 






المرشحون لخلافة أميو فى اليونسكو 


ورير خارجية باكستان وانريك ايجليسياس ورير 
خارجية اوروجواى وصدر الدين اغا خان وكالف 
دى سورسا رئيس وزراء فنلئدا وفيدريكو مايور 
ساراجوسا وزير التعليم الاسبانى السايق .. 
وسيعكف المجلس التنفيذي على وضع 
البرنامح الذى وافق عليه المؤتمر العام خلال 
نوفمير ١1546‏ فى صوقيا وكذلك العلاقات بين 
اليونسكو والدول الاعضاء والهيئات الحكومية 
وغير الحكومية . كما سيبحث مشروع ميزائية 
ةا 1584 وقد حلت الان المشكلة الخطيرة 
بشان ميزانية اليونستو والتاجمة عن انسحاب 
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وهو ذلك 
الانسحاب الذى كلف اليوتسكو غقيا اذ انه 
حرمها من ٠‏ هن المصادر المالية التى يعتمد 


وسلموا اتفسهم لسلطات هديئة (ميرا 
نشاه) الواقعة على الحدود . 


لائتلاف الكبير من اجل الديمقراطية, من المرجح 
ان يكون الممثل السينمائى جوزيف استرادا الذى 
سيدين يفوزه في هذه الحقة للشهرة التى يتمتع 
بها اكثر مما يدين لافكاره . اما الثاتى فهو وان 
يونس اثريل المثافس العنيد لاكيتو والذى لم 
يتاك فوزه . 

ومن" الملاحظ ان ذسبة الاقبال فق الانتخابات 
كاتت ضخعة وقدرت يحوالل 15١‏ . 






































خوان بوتس انريل وزير الدفاع السابق 
يتحدث عن الانتخابات التى رشح نفسه خلائلها 
المتعد ل مجلس الشبيوم . 


الحلويات 


. قطايت به جكتاز 
بانوإعها م البسة 


اتا مموسة 


مكة! تكرمة .. جح السلامة , 


: ا 


لمشيل نه با تمشلخت: على الإطلا ق 






الندوة 


العتيسية : :الاو بك تبحث ز يسسادة ستف الا نتساج 


. دعوة لفك ارتباطدرهمالاماراتبالدولاروربطهد 


ايوظبى/ اعلن الدكتور مانع سعيد العتيبة وزير البترول والثروة المعدنية بدولة الاملرات العربية المتحدة أن مؤتعر 
الدول المصدرة للبترول (اوبيك) المقرر عقده فق فبينا يوم 74 يونيو المقبل سببحث زيادة سقف انتاج المنظمة بالقدر الذى 

. يحافظ على التوازن ف السوق البترولية والتحسن الذى طرا علبها بحد نجاح تنفيذ اتفاق جنيف الاخير والدفاع عن سعر 
- عادل وهو 18 دولارا للبرميل الواحد . 


دعوة لفك ارتباط 
درهم الامارات بالدولار 

وق غضون ذلك دعا مسؤول اقتصادى بدولة 
الاملرات العربية المتحده الى فك ارتباط درهم 
الامثرات بالدولار الامريكى وربطه يسله عملات 
خليجيه ضمانا لتوزيع المخاطر وتحقيقا لتوع من 
الاستقرار للدرهم . 

وقال السيد صائح راشد الفلاهرى مدير عام 
غرفة تجارة وصناعة ايوظبى ان مدخرات 
الامارات بالدولار الاميركى قد تاكلت ينسبة 148 
وهى نسبة انذفاض سعر صرف الدولار مند يدم 
تدهوره فى الريع الاخير من علم ١445‏ وحتى 
الآن ٠‏ 

وأضاف السيد الظاهرى انه على صعيد النفط 
فاته بتقنيح السعر الحالى للبرميل والبالمٌ 14 
دولار باسعار الدولار السائده إل اواخر العام 
6 فان هذا السعر يصيح تسعة دولارات فقط 
للبرميل الواحد حاليا وبتقياس فان حجم 
الانخفاض الحقيقى فى سعر اليرميل يصل 14 
دولار باعتيار ان سعره ال تهلية 15484 كان 1 
دولارا للبرميل الواحد اى بنسبة 37 باللئة 

كما ان تكاليف الواردات غير الامريكية ارتفعت 
ايا بنسب مختلفه حيث وصلت بالتسبه 
للبضائع اليلبائية 04 . 

واوضح السيد الظاهرى ان المشكلة فى هذا 
الانخفاض تكمن فى ارتباط التفط والمدخرات 
والعملات بالدولار وان كل دعوة ترمى الى صرف 
الاتظار عن هذه الحقيقة الى ظروف سوق التقط 
والصناعة والعملات هى دعوى لاترتكز على 
حقائق علميه او عملية , 

وطائب الظاهرى بربط الدرهم بسلة عملات لان 
ذلك يعنى «معادلة ما ينخفض من قيمة مدخراتنا 
من بعض العملات الاجنبية بقيعة ما يرتفع من 
قيعة مدخراتنا من البعضص الآخر؛ ٠‏ 

ودعا السيد الظاهرى الى اقصاء العملات التى 
تتارجح وفقا للسياسات او تخفيض رجحانها فق 
أى سلة مقترحه كمثيت خُليجى مشدترك لاسعار 
صرف العملات الخليجية . 


أسلام اباد / ذكرت مضادر اننع الاطلاع ان > جنديا اقغانيا يؤكدون انهم تمردوا وقتلوا جميع 
ضباطهم فى احدى الثكنات بضواحى كايل قد لجاوا الى باكستان . 


ودكرت هذه المصادر ان الهاربين 
صرحوا بان جميع رفاقهم التمركزين ل 
ضواحي كايل تمردوا . واشاروا الى ان 
عدد المتمردين يفوق كثيرا عدد الذين لجأوا 
الى ياكستان . بيد انهم اكدوا انهم فقدوا 
بعض رفقاهم خلال عملية الهروب وبصفة 
خاصة اثناء عبور حقيل الالغام , 

واشارت المصادر الى أنه من بين 
اللاجئين الثلاثة والستين ستة جنود 
مصابون بجراح خطيرة . واعلن الجنود 
الافغان اعتزامهم طلب اللجوه الى 
باكستان . 


جنيف - جاء في تقرير نشره مكثب العمل 
الدولى امس ان الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
للحاملين فى الاراضى العربية المحتلة «مثيرة للفلق 
ويتعين على السلطات الاسرائيلية بذل جهد خاص 
ما داعت حالة الاحتلال مستمرة. . 

واورد التقرير الذى اعدته بعئة اوفدت مؤخرا 
الى الاراضى المحتلة . ان من معوقات التنمية . 
٠‏ تبعية اقتصاد الاراضى المحتلة لاقتصاد اسرائيل 
فعليا وبحكم القائون والقيود المفروضة عل 
التصدير المباشر والقدرة الاستيعابية المحدودة 
لدى السوق الداخلية والاندكلسات الخريبية غير 
المتكافئة, 

وفيما يتعلق بالعمالة يقول التقرير ان 
الاحصادات الاسرائيلية التي تشير الى انخفاض 
البطالة لم تقم وزنا نضالة فرص العمل والبطالة 
الجزئية واليطالة الموسمية ‏ واأوضح آن بعض 
المصادر الرسمية العربية تقدر البطالة ينهو ١8‏ 
ف المائة . 


0 متيسكع يه 


: لك ال 7 
ل 0 







سسلة عملات خلبحئمة 





العدد غلاهم 


هن ال عو 

قرار قضائي بمذع ابعاد 
عرب وكيني من أمريكا 

لوس انجلوس .. رفض قاض امريكي امس أل 
لوس انجاوس طلب السلطات الاتحادية طرد 
ثمنئية من الرعايا الاجانب انتهمين بالانتماء الى 
الجيهة الشعبية لتحرير فلسطين 

وكانت الاجراءات القضائية التى اتذذتها 
الحكومة ضد سبعة من العرب وكيني واحد قد 
آثارت ودود فعل عنيفة داخل الجالية العربية 
الامريكية ويغض منظمات الدفاع عن الحقوق 
المدنية التى وصفت موقف الحقومة الامريكية 
يائه يبدو وكانه .مطاردة مشعوذين. وصفق 
معثلو الاجائب الثماتية لقرار القاضي انجريد 
.هريدسينكو اغلاق ملف القضية ورفض الدعوى ٠‏ 
ولم يحضر مسئول في أجهزة الهجرة دعى لحضور 
الجلسة 

وكانت اجهزة الهجرة قد القت القيض على 
الثمانية بتهمة اثثرة الشغب .. ثم علدت السلطات 
فتخلت عن هذا الاتهام ووجهت لهم تهمة آخف 
كثيرا هى التحريض على ندمير ممتلكات ' 

وطالبت السلطات بطرد المشتبه فيهم الثمانية 
بمقتضى القائون الامريكي الذى يحظر على. 
الاجاذب فى الولايات المتحدة الاشتراك فى نشاط 
يستهدف الترويح للشيوعية في العكم وانكر 
المتهمون هذه التهمة عن انفسهم 

ولم بعاز المسئولون الاقليميون فى اجهزة 
البجرة عا ادر كانو! يعنزموز استتناف الحم 0 


اندونيسيا تو تؤكد 


التزامها بقرارات 
منظمة الاوبك 

جاكرتا/ اكد متحدث ياسم وزارة الطاقة 
الاندوئيسية استمرار التزام بلاده يبيع نفطها 
بالسعر الذى حددته منظمة نوييك فى اجتماعها 
الاخير وهو ١6‏ دولارا للبرميل 

وقال المتحدث فى تصردح أمس أن حكومة بلاده 
وافقت على بيع نفطها بهذا السعر فى اول فيراير 
الماقي رغم علمها ان اللشترينيعيدون بيع هذا 
النفط باسعار اعلى إل السوق الفورية . 

وذكر ان موضوع تغيير سعر النفط سيكون 
موضع بحث فل شهر يونيو القادم للعنظمة والذي 
سيعقد ل جئيف . 

ومما يذكر ان اسعار نقط «ويست تكساس 
انترميديت. تسليم شهر يونيو فى الصوق الفورية 
تبلغ 40ر14 دولار بينما تتراوح اسعار التفط 
الاتدونيس من ١»‏ قره! دولار الى 4لار1 دولارا ٠‏ 

وتنتج اندونيسيا حاليا حوالى ثلاثين نوعا من 
اتواع التفط الام تصدر منها ٠١‏ نوعا الى اليابان 
والولايات المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية ٠‏ 


المخايرات الامريكية : 


كوماندوز ايرانيون 
النفط العراقية 

3 ٠ .الندوة,‎  نطنشاو‎ 

ذكرت مصادر الاسنخبارات الامريكية ان ايران 
تجهز فرقا من وحدات الكوماندوز الائتحارية 
نشرب الفنشات البترولية داخل العراق . 

وتفيد هذه المصادر أن لدى ايران حائيا 14659 
شخصا مدربين لهذه الغاية وان عددهم سيرتقع 
إلى الفين فى وقت قريب . 





تقرير لمكتب العمل الدولى يدين 
ممارسات الاحتلال فى الاراضى العر بية 


ومن ناحية اخرى يرى مكتب العمل الدولى قي 
تقريره الذى سيطرح على مؤتمر العمل الدونى 
الذى سيعقد لل يوئيو اق جنيف .. ان الانشطة 
النقابية ف الاراضى المحللة ملا ينبغى أن تخضيع 
لقيود غير واجبة وان اعتبارات الامن يجب الا 
تعوق المعارسة الطبيعية لتلك الانشطة» . 

ويؤكد .التقرير أهمية .النهوض بمصالح 
العمال العرب والدفاع عنها عن طريق الانشطة 
النقلبية المشروعة بدون تدخل من السلطات 
العسكرية لو المدئية 2 . 

وفيما يتعلق بالتامينات الاجتماعية وصف 
التقرير حالة العمال العرب بانها مثيرة للقكق واكد 
انهم يشعرون باسنياء متزايد لدفع اشتراكات 
التامبنلت الاجتماعية دون الحصول على كل ما 
يتمرتب عليها من اعانات . وى اشارة 
للمستوطتات اليهودية في الاراضى المحتئة طالب 
التقرير أخِيرا «بالقضاء على ما ينجم عن كك 
السياسة من عدم تكافوء الفرص والمماملة.. 


رويرت مكفيرلين مستشار الامن القومي الامريكي السابق - 


«ايران جيت.. 


الأربعاء ١١‏ رمضان 5ه 





















الي اليمين ‏ خلال الجلسة الاولى من شهادته املم لحان الكونجرس حول قضية 


فى شهادة حول (ايران جيت) 








باكنبرلين يورط ريخان ويكثها دور لي أبيب 





اسحاق رابين كان يتابع الاسلحة الامريكية لايران شخصيا 


|[ واشنطن / «الخدوق. : 


وَرط الشاهد الرئيسي امام لجنة الكونجرس التى تحقق فى مسالة ايران والكونترا ق مستهل الاسبوع 


الثانى وهو روبرت ماكفارلن 


إلن المستشار السايق لشؤون الامن القومى ورط كلا من الرئدس الامريكي 


ريجان والعدو الصهيوني فى عملية تسليح ايران فى سبيل الافراج عن الرهائن الامريكيين . 


وجدير بالتكر ان اللجنة تركز اهتماماتها على 
تحويل الاموال الى .الكونترا. باعتبار ان ذلك 
مخالف للقوانين الامريكية وتريد اللجئة معرفة 
الدور الذى قام به الرئيس ريجان ومدى معرفته 
بان الكوذترا تلقوا مساعدات بالطرق غير 
الشروعة .. 

وقال ماكغارلن ان الرئيس ريجان كان شديد 
الاهتعام بمساعدة الكونترا بعد أن علم بان 
اللمخصصات الشرعية قد استخدعمت ولم تعد 
لديهم مصادر اخرى 

ونفى الرئيس ريجان مرة لخرى ان يكون له 
أى علم يذلك 

واعترف ماتفارلن بان ريجان قال له يجب الا 
نخذل الكونترا بعد الالتزام الذى قدمناه لهم . كما 
اعترف بان الكولونيل اوليفر نورث ايلغه يانه 
سيتلف وتائق هامة (هذه جريمة) ولم يعرف 
ماكفارلن كيف يجيب على سؤال هو اذا لم يبلغ 
النائب العام بأن نورث كان مزمعا اتلاف 
الوثائق ' 

ومن يين هذه الوثائق ونيقة تثبت علم البيت 
الابيض بالخالفات القانونية . 

وقال ماكفرلن انه لم يعلم الا منذ عام واحد بان 
بعض رياح صفقات. الاسلحة لايران كانت تحول 
الى أمريكا الوسطى واخبر ماكفرلن اعضاء الاجنة 
بأن الموظف السليق فى مجلس الامن القومى 
الكولونيل اوليفر نورث ذكر املمه مسالة تحويل 
الاموال فل شهر مايو المي وقال امه علم أن يعض 
الاموال استخدمت لشراء اسلحة للكونترا وان 
بعض اموال الكونترا استخدمت في محاولة أخرى 
لدفع عدية قدرها مليون دولار عز كل رهينة ومبائغ 
أخرى لتسهيل عملية اطلاق سراحهم 

وقد كرر البيت الابيض ما اكده ل السابق يانه 
لم يكن على علم بان موظفى البيت الابيض طليوا 
تبرعات بشكل غير قانوئى مشروع يستفيد منه 
ثوار نيكاراجوا .. 

دور ريجان 

ففى حوار قصير مع الصحفيين رفض الرئيس 
ريجان التعليق بشكل محدد على افادة رويرت 
ماكفران وكان مستشاره الاسيق قد ضيق الخناق 
الان على الرئيس ريجان . ويقول المراقبون ائه 
عندما يبدا استجواب ملكفارئن من جائب اعضاء 
لجنة التحقيق فان دور الرئيس ريجاز سوف 
يتضصح اكثر فاكثر . 

وجدير بائذكر ان الجلستين الصباحية وللتى 
جرت بعد الخلهر كانتا مخصصتين لاسئلة محامى 
النجتة ولد بدت الترفرّة على ماكفارلن رغم 
ظهورد بائه هادى» الاعصاب وان صوته لا يرتفع 
فقد كان يشرب الماء البارد يكثرة وخاصة قبل 
الاجابة على الاسئلة المحرجة 

التورط الصهيوتى 

وقد ظهر التورط الصهيوني بصورة خاصة إن 
جلسة بعد الغلهر التى كانت مخصصة لبيعات 
الاسلحة لايران وقد اعترف مكفيران يان وزير 























متهمة بتوجيه السياسة الامريكية لخدعة 
مصالحها الخاصة . 

واعترف ماتقارلن بانه ادرك فيما بعد انه 
ينيغى عدم ممارسة السياسة على هذا النجى (من 
وراء الكونجوس) وقال ان السيفسة التى لا تحظى 
يتاييد شسعبى مصيرها الفشل . وقد انتقد ماكفارلن 
سماسرة الاسلحة وخاصة غوربا ثيفار ووصف 
السماسرة بأنهم «جماعة قذرة.. 


حرب العدو اسحاق رابين كان يتدخل شخصيا 
وانه حضر الى الولايلت المتحدة من اجل ذلك . 

واعترف ماكفرلن بان العلاقة بين تل أآييب 
وطهران قديمة العهد وان واشنطن اعتمدت عل 
المعلومات الاستخيارية التى قدمنها تل لبيب 
واعترف أيضا بان تل ابيب حاولت ارسال 
صسواريخ (هوك) على أساس انها اجهزة للبحث 
عن البترول . واتضح أيضما أن اسرائيل كانت 


دعوة عراقية لايجاد قاعدة 
للتنمية الصناعية على مستوى الوطن العريبى 


عمان ‏ دعا السيد خاتم ومستقبلها السيسى من التلافلت ما يفوق 
عبدالرشيد وزير الصنلعة 1 والاقتصادى مرتبط يوجود | الخلافات العربية . 
العراقى الى عملية تقويم | تلك القاعدة . واوضح السيد حاتم 
العمل الاقتصادى العربى واكد على توافر كل التروف | عبدالرشيد أن ايجاد القاعدة 


لايجاد مثل تلك القاعدة .. 
مشيرا الى أن الادعله بان 
الفرقة والقرار السياسى 
تحولان دون قيام قاعدة 
صناعية عربية امر غير 
صحيح وذلك لما ثراه من ثمثلة 


الصناعية يعزز الاستقلال 
السياسى والاقتصادى ويحد 
من الاعتماد على مورد واحد 
للتقط . 

وقال ان القاعدة المنلعية 


يهدف بناء مسيرة العمل 
المشترك وتصحيح اي 
انحراف في هذد المسيرة . 
وطالب الوزير العراقى في 
تثمية صناعية على مصستوى 
الوطن العربى نظرا لان 
وجود هذه الامة ونيضتها 

















د 
© حستى هبارق © جاير الاحمد 

القاهرة ‏ استقيل الرئيس المصرى حستى عبارك امس السيد عبدالعزيز حسين مستشار امير 
الكويت الذى كان قد وصل الى القاهرة امس الاول في زيارة لمصر يسلم خلالها رسالة من الشيخ جلير 
الاحمد امير دولة الكويت الى الرئيس المصرى تتتاول تطورات الاوضاع العريية . 

وتاتى مهمة السيد عبدالعزيز حسين في مصر في اطار الجهود المكثفة التى تبذلها الكويت لتطويق 
الخلاف الناثيء بين مصر ومنظمة التحرير الفلسطيئية في اعقاب اجتماعات المجلس الوطتي 
الفلسطينى الاخيرة في الجزائر .. كما تعتبر المهمة امتدادا للمهمة المماثلة التى قام بها السيد سليمان 
الماجد الشاهين وكيل وزارة الخارجية الكويتية الى القاهرة في الاسيوع الماضي . 

كما تاتي هذه الجهود التويتية قيل انعقاد اجتماع اللجتة التتقينية لمنظمة التحرير الفلسطيئية 
القادم لي تونس لبحث موضوع العلاقات مع ممر باعتياره احد الركائز انهامة لدعم التضامن 
العربى . 

وقد غادر القاهرة السيد عبدالعزيز حسين امس بعد زيارة قصيرة للصر استغرقت يوما واحدا . 

وصرح المسؤول الكويتى قبيلمغائرته بان الرئيس مبارك حمله رسالة شفوية رداً على رسالة امير 
الكويت . 
0 أن اجتماعه بالرئيس مبارك امس تناول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك 
خاصة القضبية الفلسطينية والمرب العراقية - الايرانية والوضع لي منطقة الخليج . 

























أمام يابت اليلة 

ماتت 2١36-‏ لاه 
الل كلت 

هات اكه 3 بام 


أت 
أت 












عالا م عطرى 


() اتات ون استحةاث عطرالوره الطا نو تطاكل؟ 


حاص اتاد الحاسوين مرإجحة محلا نندا 
+ كماتويج د لديتاد فكة من لعطرا لورد الد سطديوف اي 
+ يعطراتورت البلخارفف ٠‏ وعطراتورد الد يتمارك 


للعموة والعتيروالعطود 
والكرييستال والفْصبات 






ل 









هرة 1 ا 

١‏ “درت اسان عبرال عو 

سريت التردد ندميط قكة.اماباب املك ٠ت‏ 1١؟‏ 05 كام 
دري ته عيرالهع_عطرضص 
عكة اما باب العو .ب 20331 لاه 
كلة. خنض ملتبة اخرص 





[| كسماع لجو رك لجزيج :تجار 


أول طرق مده اتقدم .. اح التدرجح سايت © 
(إسعراداب نامة وكاملة 
لإقامة عفدا الزياج 
والناببابٌ السعيرة 











نصيم التو جعذه قتصيرين 
متمنصبلين تلرجان والنتساء 
عنى محمد د . مع مرزعاء ميق 
التقالجد الاسلامية المورويثه» 











لال امم / 01711 






















يطوف على أرجائنا كل واقد 
وكل الذي برجو النجادة ينح 
البيت مابين عابدٍ 
وآخر بالذكر المجيد يردد 
وللقرب أسيابٌ نعثُ معينها 

كؤوساً من التقوى وشهداً يبرد 
نفوز من البيت الحرام برحمة ل 





أقمنا بهذا 










عبارة عن اسرة واحده .. اذا تغيب احدهم سال 
” عنه الجميع .. اما الان وللاسف الشديد يعدت 
المسافات وزادت المشاغل فالاخ لايرى اخاه الا أ 
المتاسيات والبيت الذى يسافر ريه لطلب الرزق او 
عمل يجد كل اهل الحي في حرص شديد على قضاء 





قرن وعشرون عاماً عاشها ضيفنا وهو يتمتع 
بصحة جيده مد الله عمره واليسه ثوب الصحة 
والعافية .. وهو من المكافحين الكلدحين ف *3” وليتهم وتلبية مستازماتهم .. 

+ الغية. يحيكنا عاتم/. عيده ع ا © السفر فى السابق معاناه يائفه الصعوية قبل 
'لأعجلان اليمانى سعودى موي ادوع وجود السيارات ووسائل التقل الحديثة عاهى 
م او 0 ذكرياتك عن السفر؟ 

بلا اولى ذكرى لى عنه هى يوم قدومي من اليمن الى 
مكة مشياً على الاقدام وقد سرنا مدة شهراً كاملا انا 
وثلاث اشخاص لترين فنسير النهار وتنلم الليل 
وتسمى مسيره اليوم «شْدةء وعمري اتذاك ٠١١‏ 
عاماء ثم عدت مرة اخرى الى اليمن ومن ثم رجعت 
الى مكة مع دخول الملك عبدالعزيز رحمه الث مكة 
وعن يومها الى الآن وانا باقي فيها لم اخرج الا الى 
المدينة المنورة والطائف وكانت زيارتى للمديتة 
المتورة سيراً على الاقداح مدة 1١١‏ يوماء وسفرى 
للطائف حيث عملت فيها لمدة وجيزة من الزمن .. 
© ماهى الاعمال التى مارستها في مكة المكرمة ؟ 
* أول عمل لي هو اشتراكى في بناء «الحميديه. 
كعامل يحمل الحجارة ولوازم البناء ولخذ الاجر 
آخر النهار وهو ثمانية قروش فقط وبعد الانتهاء 
من هذا البناء وضسعت ساعة على سطحه تدق 
بصوت مرتقع تذيه النلس طلوقت: وهى كما 


اسمع تشبه ساعة مبغ ين المعروفة .. ثم عملت 
























© كيف كانت مكة المكرمة فى الماضى تستقيل شهر 
رمضان الكريم » 

“!+ لم يكن في مكة للحمية هذا التعداد الهائل من 
السكان فكانت بيوت عكة معروفه .. والقاصى 
يعرف الدائى ومع مقدم رمضان يجتمع اهل مكة نل 
الحرم الثريف حتى يعلن عن دخول الشهر ورؤية 
الهلئل فييادرون لصلاة التراويح ويستمعون 
]لحنقات العلم فكانت هناك حلقات لعدة علماء 





الوحيده قيل المدارس وياتيها طلاب العلم من كل 
“9 مكان ايضا .. وقد كان وقت الدرس فى رمضان يعد 
صلاة العصر وبعد صلاة الفجر .. 

© كيف كانت العادات والتقاليد في مكة » 

:1+ الاحياء كانت تحتفل بشهر رمضان .. تضماء 
4 الشوارع بالاتاريك والفوائيس «قيل دخول 
الكهرياء طبعا. وهناك ساحات يجتمع فيها ايناء 
الحى الواحد واكبر التجععات كانت عند عمدة 
الحاره والاحياء .. كل حى وحاره الاقراد فيه 

























































التجار .. والجمعيات 
الخير ية 


يقوم بعض التجار - وكل شيخ متهم على طريقته - خلال شهر رمضان 
الكريم من كل عام بتوزيع الصدقات أو الزكاة على المحتاجين رجال وتساء 
وأطقال سواء كاتوا سعوديين أو غير ذلك .. ويؤكد يعض التجار من خلال 
تعامله السنوى مع هذه الفثات التى تنتظر يفارغ الصير حق الله بأن عليهم 
الوقوف آمام محلاتهم التجارية ويشكل غير متتظم قيل الشروع فى عملية 
توزيع الصدقة أو الزكاة ويجب ان يعرف كل من ف الحي ان التاجر المذكور 
سيقف أمام المحتاجين أو احد أعوانه ويدلى بنصائحه (القيمة) على الواقفين 
امامه .. ويرقع صوته ليسمعه الآخرين معلنا البداية السعيدة لا يقوم يه .. 
لايهمه من هو فى انتظاره .. أرملة ينتظرها أطقالها على الافطار أو شيخ كيير 
لايحتمل الوقوف والانتظار . 

ف هذه الايام المياركة .. ترجو من التجار الكرام الذين يطلبون الاجر 
والمثوية من الله عز وجل أن يكلفوا الجمعيات الخيرية اللتخصصة والموجودة 
بكثرة لتتولى مهمة ايصال الصدقات والزكاة للمحتاجين .. كما يمكن من 
التجار التعاون مع عمد الاحياء فى ايصال ما يرعَيون للمحتاجين . فالعمدة قد 
يعرف ما يجهله التاجر لأنه أقرب لواقع سكان الحى . 

اتنا نعرف ان هناك أناس فى حاجة الى أقل القليل الذى يكفيهم الا انهم 
لايقفون أمام تأجر ولا دمدون أيديهم لطلب صدقة أو احسان من أى شخص 
كان .- فمن منطلق عقيدتتا السمحاء وتقاليدنا العريقة يجب ان تكون تصرقتتا 
بعيدة عن الرياء والنفاق بأنواعه .. وطمعا فى كرم المولى عز وجل يأن يتقيل 
متا صالع اعمالتا ويضاعق انا حسناتتا فى الشهر المبارك .. قلترفع الحرج 
عن الضعفاء ونعد لهم يد العون والمساعدة وان ثنفق لوجه الله تعالى محبة فى 
عمل الخير .. ولا تعلم شعاله ها أتفقته 

أخيرا .. اسل اقه عز وجل أن يتقيل منا صيامنا وقيامنا وان يعيد الشهر 
المبارك على الامة الاسلامية بالخير والمسرات ويوحد كلمتهم .. وكل عام وأنتم 













































مكة المكرمة/نور جعقر على - 

يقول السيد على ديان الذى يعيش 
ف هديئة داكار يجمهورية السنفال 
والذى يكمل دراسته فى معهد اللخة 
العربية يجامعة أم القرى يمكة المكرمة 
ان السلمين الذين يشكلون نسبة 
6 من عدد سكان السنقال البالغ 
عددهم 5 ملايين نسمة يستقبلون شهر 
رمضان بالحب والايمان والخشوع 
المطلق وف ايام رمضان الاخيرة تكثر 
العبادات والصلوات فى المساجد 
والجوامع ويعيش المسلمين لحظات 


العم عيده حسن اليمانى يقول : 


الندوة ب 





المسلمين يتحرون 


روحانية خاصة وان 
ليلة القدر فى الايام الاخيرة من 
رمضان . 

وقال السيد على ديان ان المائك 


الرمضاتية السنغائية تتوافر قيها 
العديد من الاصناف متها «فوذ أىء 
وهى توع من الطعام مصنوع من 
الشعير اضافة الى الارز والخضروات 
ويعض اتواع التمور . 

واتمنى من الله أن يحقق أمال الامة 
الاسلامية ويوحد صفوقها . 


/ 
_ظاض وم 
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حوار : عبداللكه خضيرى 
قهوجي في باب العمره بعد ذلك عملت سقاء لمدة 
طويلة احمل القربة الى البيوت من لزان المسعى 
وكان يطلق عليه ٠الكمسيون.‏ ويكثر الطلب للعاء 
فى شهر رمضان الكريم خاصة اواخره وف اليوم 
الواحد انقل مليعادل 6١‏ قربه لعشره ييوت 
والاجره بالشهر ريال واحد من كل بيت وف 
رمضان المبارك ف لياقيه الاخيره فى السقلية نرش 
الشوارع المجلوره للحرم ونقسل الحرم كل سقليه 
حي من جهة .. 

وقد اتى سيل كبير ايام الحري العللية الثلنية 
دخل الى الحرم من باب على وياب الزياره اشتقل 
جميع اهل مكة في تنظيف الحرم الشريف كل ابناء 
حي من جهة .. بعد ذلك عملت لدى الشيخ/ 
عبدالقادر هندى الصائخ وهو اول صائغ للذهب 
في مكة المكرمة تلك الفترة ثم بعده الشيخ/ 
عبدالقنى ثم التشلر ويعدها زادت حركة تجلرة 
الذهب وانتشرت وأنا لاازال اعمل كدى لبتاء 
الشيخ عبدالقادر الصائغ رحمه الله حتى الآن . 
© ماهو اول اجر تقاضيته فى هذا العمل ؟ 


الطائف / عبداللطيف القامدى 

إل حياة كلامنا ليام لا تنسى نظل نذكرها وندفر 
اذكراها ونكتبها فى تاريخ طويل احياتفا فى زاوية 
سبع ايلم فى حياتي يحدثنا اليوم عضو النلدى 
الثقاق بالطائف والقاص المعروف محمد المنصور 
الشقحاء عن السبع ايام في حيلته : 


© اليوم الأول : 

اعتبر يوم 1747/4/4ه من ايامى السعيدة 
حيث تم قبولى موظفا حكوميا باليرق والبريد 
ادارة لاسلكى الرداض وكان عسعى وظيفتى مأمور 
حاصلات بالمرتبة الثامتة حسب سلم الوظائف 
القديم . 


© اليوم الثانى . 


فى 0/م/1550ه هو يوم من ايامى الجميلة 
حيث رزقت باول مولود هى ابنتى ٠املء‏ . 


© اليوم الثالث . 


فى 6١1756/190/1ه‏ هذا التاريخ يجب ان يكتب 
بماء الذهب حيث عقد فيه الاجتماع الاول 
للاعضاء المؤسسين لتادى الطائف الاديى فل مقر 
النادى المستاجر وتم اختيلر اعضاء مجلس 
الادارة وهم الاستاذة حمد الزيد وعلى البادى 
ومحعد الشتحاء وعبدائله سعيد جمعان ومحمد 
سعيد كمال ومحمد عبدالرحيم الصديقى وفسعد 
الثوعى الغامدى للاشراف على نشاط النادى 
وتنفيذ ما جاء فى اللوائح . 
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* اول اجر هو :٠‏ ريال ثم زاد بالتدرج وقد كنت 
ابعث من قبل الشيخ عبدالقلار رحمه الل الى 
الطائف لايصال الذهب الى بعض العملاء هناك .. 
© لما كان هناك موقف ف اثناء هذه السفريات 
خاصة واتك تحمل ذهياً » 

+ لع يكن يعلم احد انى احمل ذهبا فلم يكن يظهر 
على انى احمله ولانى احّفيه فى مكان امين ومظهرى 
الايدل على ذلك .. وسفرى إل بادىء الامر سيرا على 
الاقداع بعد ذلك جاعت السيارات واجرها ريالين في 
السيلرات الصقيرة .. 

© كم كلن سعر الغرام في تلك الفترة * 

لم يكن هناك غرام لتذاك يل السائد كلن الدرهم 
والقيراط والوقيه والمثقال خاص باللؤلق .. 
والدرهم هو عبارة عن غراعين ونصف تقريبا وكان 
سعره 15 ريال أما اليوم قسعره يقارب ١6١‏ 
يالا . 

© كيف كانت اسواق مكة ايلم زمان في ومضان » 

#* الاسواق كلنت يصيطة واكير الاسواق 
التجارية حول الحرم الشريف منها المدعي 
وسويقه والجودريه وكاتت اشهر سوقين في 
اطراف مكة المعابده وجرول وكانت تهتع بالبادية 
ومايحتاجونه من مليوسات ومواد غذائية وادوات 
مختلفة .. 








٠ © الشقحاء‎ © 


© اليوم الرايع . 

اعتز بتاريخ 1757/4/14ه حيث يعتبر مو 
الانطلاقة الحقيقية الثانية للنادى حيث صدرت 
موافقة مدير عام المطبوعات باثرياض بالسماح 
بتوزيع اول مجموعة قصص تمْ.طيعها لي تحت 
عنوان «البحث عن ابتسامة. ورغم يساطتها فقد 
لقيت الاستحسان عن الجميع كاول اصدار عن 
الاتدية الادبية . 3 


© اليوم الخامس 0 
اعتز يتاريخ 08/10/57* أه هذا التاريخ 


الذي صدر فيه الامر الملكي الكريم بمنح جائزة 
الدولة التقديرية للادب كلول. جائزة حكومية 


























هذه الايام الاخيرة الاق الزوار 
والمعتمرين من كل حدب وصوب 
يأتون الى مكة المكرمة الاداء 
الصلوات والعبادات وليعيشوا 
ق الأيام الاخيرة من رمضان 
روحانية وخشوع ٠.‏ . 





العدى 4لاءم 4 


بدأت مكة المكرمة تزدحم فى * 










0 ل وعن ابى مالك ع 
الاشعرى(ض) عن النبى 
| (ص) قال : «ان فى الجتة | 
غرفا يرى ظاهرها من ا 
ا باطنها وباطنها من ظاهرها 
ا اعدها الته لمن أطعم الطعلم أ 
وافقى السلام وصلى بالليل | 
| والناس نيام» ‏ 
| لشيحه اين حيان :اق عر 
ا 





وصية 


© قال لقمان لأبنه : 

- يابئى راحم العلماء يركبتيك 
وانصت لهم ياذتيك فان القلب يحيا 
بتور العلم كما تحيا الارض الميثة 
يعطر السماء . | 








© كيق كانت الاسعلر ابان تلك الفترة ؟ 

بلا كنت أدقع للوجبه الواحده ربع ربال قطور او 
غداء او عشاء وكثنت اله اللحم بعشرة قروش وي 
الليل يثمانية قروش لعدم وجود ثلاجات ولابد من 
تصريفها حتى لاتهدر .. والسمن والعسل يقدم ال 
الافطار بخمسة علل او ستة هلل مع الخيز .. 
© كيف كانت العلاقة بين الفقراء والاغنياء ؟ 
# كانت علاقة طيبه جد شديدة الترابط والصله 
فانا انكر ان ميسورى الحال من اهل مكة يدعوز 
زوار الحرم والفقراء الى البيوت لتنلول الطعلم 
وخاصة (وجبة الغداء) والسحور ايام رمضان 
والتمر لاينقطع في الحرم حيث يوزع عند 
الافطار .. 

© بمناسية رمضان ماذ! تحب ان تقول * 

* اقول لكل المسلمين فى بقاع الارضر قاطبه كل علم 
وانتم يخير والله يوفقنا جميعاأ لما يحب ويرضاه .. 


© العم عبدد اليمائى يتحدث للندوة .. 
© ذكريات انتهت .. 
© الزميل عبدا خضيرى فى حوارد معه. 









لثلاث من كبار الادباء العرب السعوديين ا 
الذي ساهموا بعطاءاتهم الزاخرة ل اثراء الفكر 
والادب وهم القاص المرحوم احعد السياعى وحمد 
الجاسر وعبدالت ين خميس . 


© اليوم السادس : 

حين استئمت صك تملك ميمى النادى الادبى 
الثقاق وكفن نلك فى 5/ه/ا140ه بعد قلق 
وخوف لا ادرى مصدره وطروحات واراء يعض 
الاعضاء ومحاولة ممارسة الضغوط للتريث فى 
الشراء للبحث عن الافضل وقد انتصرت الاراء 
ذات الانتماء الحقيقي للنادى والحريصة على 
تحقيق اهدافه وتدعيم خطواته بالصدق والعدل 
الجاد . 

وقد استقطب اللقر الجديد النادى الجميع بعد 
الانتقال واصيح مركرًا ثقافيا يرتاده الجميع طيلة 
ايام الاصيوع اوقعه للتميز وقربه من مراكز 
التجمع . 


© الدوم السايع : 

تلقيت رسالة فى 1417/4,777أه من القاص 
عبدالعزيز مشرى متعه الله باتعاقية يقول فيها 
.هااتذا بعد ان تلقيت مهاتفتك العزيزة والتى 
ربعا كان لها فعل كبير فى اسقاط حاجز نضي 

للرسالة رغم قصرها كانت اذات مردود جِيد 
وهي تؤكد اصالة المشرى وتفرض حقيقة يعيسها 
واقعنا الادبى من خلال افراد همهم زرع الحواجز 
وخلق عدم الثقة . 


التليفزيوتية الثانية نجاحا رائعا من 


خلال البرامج التى اعدها المسؤولين 
عن القناة الثاتية خلال هذا الشهر 
الكريم ‏ 


مدير عام القناة التليفزيونية الثانية 
الدكتور على التجعى أكد أن القناة 
الثانية تهدف اولا واخيرا الى رضا 
المشاهد من خلال البرامج التقافية 
والتعليمية والترفيهية التى تقدمها 
القناة ‏ 

وقد تضمنت برامج القناة 
التليقزيونية الرمضانية الثانية العديد 
من البرامج الممتعه منها برنامج 
الإسلام تدت الاضواء ولوديل 
وهاردي والعالم الصغير وزويم ان 
وتحت الاضواء وعالم المرأة واحداث 
العالم ق اسبوع وزيارة خاصة:* 
والاتماء واستطلاعالت وحول المملكة 











وحتى الان وفى هذه الايام اللباركة 
من رمضان لازال الاقبال على الشريك 
كبيرا هذه الايام . 300 


وقد قال وألده بادى كعكى أن مهنة 
الفرانة متوارتة آبا عن جد وقد غرزتها 


فى ابنائى ونحن تنتج الخيز الاسمر 
والابيض والصامولق والشايورة 


والحلوبات ولدينا اجهزة جديدة لعمل 
المعجنات اللازمة . 


بنى احد الاغنياء بيتا جميلا وكتب على 
يابه هذم الجملة : 

«اتنى قد علهدت تفسى بان اهب هذا 
البيت لمن كاتت له قناعة تلمة, ,. 

فجاء اليه رجل وقال : لتنى لم اكن قط اق 
حياتى غير قانع . ولم تزال القناعة دري ١‏ 
وديدتى , قان كان ملكتيته هنا حقا يكون 


اد عند فوم ليت بي . ياصاحبى 





1 1 1 1 11 11 11 1ه 13 13 131 17 7 ١‏ جامد سات 
اللواء هاشم سليمان عنقاوي للندوة .. 


0 





هنا تلتقى لليوم فى حوار رائع مع الثواء هاشم 
سليمان عنقاوي مدير شرطة العاصمة المقدسة 
ليحدثنا عن الذكريات الجعيتة فى رمضان الى 
جاتب عدة موضوعات اخرى .. 
© © شهر رمضان من الشهور المحبيه للنقس 


فماهى انطباعاتك عن هذا الشهر وماهى الكلعة ٠‏ 
التى توجهها للامة العربية والاسلامية بهذم ' 


المناسبة ؟ 


ها ا نعم أن شهر الصوم هو بلاشك من الشهور 


المحببه جدأ الى النفص لانه شهر الروحانية 
والعياده والنشاط والعمل الدوؤب ولا اجد ابل 


لقاء مم ضام 
المديتة التورة/ احمد اجَاير 

حمزة كعكي هو احد الشيابٍ السعودء 

مهثة صنع الخيز والشريك والفرائة أ يقول حمزة كعكيٍ 2 

ان مخايز الكعكى هى اول مخَايد فى المديثة المثون 

حيد كان جدي عبد العين كدكى يضتع الشريك بحلين 

اليقر والقمح أو الدقيق 

























/ دن ألذى أتخذ 





1 ق. وكان الاقبالٍ عليه يكثرة 


من قوله عليه الصلاة السلام عن شهر الصوم [با 


«صوموا تصحواء فهو يحق شهر الصحه والعتق 
من النار قال تعالى مشهر رمضان الذى انزل فيه 
القران هدى للناص وبينات من الهدى والفرقان» 
فهذا الشهر هو فرصة العباد لاكتساب الفضائل 
والتوبه من الذنوب والاثام والحرص على صالح 
الاعمال في طاعة الله عر وجل واتباع هدى عبيه 
ورسوئه محمد عليه افضل الصلاة واركى التسليم 
وانطياعى لايوصف عن فضائل هذا الشهر فنحن 
في مكة المكرمة وله الحمد والشكر قد ضاعف الله 
لما الحسنات فاا كانت الحسنه بعشره امثالها الى 
سبعماثة شدعف فقد من المولى الكريم عليتا 
بمضاعفتها الى مئة الف وقد ورد بان صيام شهر 
رمضسان ف مكة المكرمة يعدل مئة الف فيعا سواها 
وفي المقايل حتر البثرى جل وعلا من اقتراف 
الذتوب فى هذا للبلد الحرام قال تعالى مومن يرد 
فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. صدق اله 
العظيع ومن وفاه المسلمين حكاماً ومحكومين في 
هذا البلد الطاهر المبادره الى أعمال البر والاحسان 
بعا يقرب الى الله سبحانه وتعاقى ومساعدة 
المعسرين والمحتاجين والمساكين ولدخال اليهجة 
والسرور إل نفوسهم راجين في عفو الله سبحاته 
وتعانى ومضاعقة الاجر قال تعانى «من ذا الذى 
يقرض ات قرضاً حسناً فيضاعفه له وله /جر 
كريم» . 

وق هذه المناسيه يسرتى التقدم مهتثاً ومياركآ 
القائدنا خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الامين 
وسمو الئائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وسغو 
وزير الداخلية وسمو نائيه وكافة رجال الدؤلة 
للخلصين واخواتى اخواطنين في هذا الوطن 
العزيز اما الكلمة التى أرجو توجيهها الى امتنا 
العربية الاسلامية في هذه المتاسبة فانثى رجو من 








































واراء وافكار وتعليم اللغة العريية 
ويرامج علمية شملت المطيخ العالمى 
والعالم يعد سنة الفين وافاق اسلامية . 
أضاقة إلى البرامج الفكاهية سوريي 
ذأ نيوز وسميل ونيدر ويانكي يروسترٍ , 
وبرامج عائلية منوعة الى جانب افلام 
الكرتون واقوال الصحف والاخيان . 





الجمبع العوده الى كدلب الل وسنة الهادى البشير < 


المولى تبارك وتعالى ان يحفظ علينا ديننا الذى هو 
عصمة امرنا ويوفقنا جميعاً للا فيه الخير والفلاح 
انه سميع مجيب . 


© © الامن والاستقرار ميزه في هذا البلد يظفل : 
المواطن ورجل الامن هما اللذان يحققان هذا 
العنصر الهام كيف نتظر الى تعلون المواطن مع , 


وجال الامن ؟ 


3 ]ا نقد اختلفت المفاهيم وازداد وعلى المواطن في ” 
هذا البلد الكريم تحو ادراك الواحبات الانسلتية . 
والوطنية نحو الوطن وللواطنين وزالت الجفوه ': 
للتى كانت قائمة ين المواطن وبين رجل الامن هما . 
للرى في الواقع حدوث تعاون وليق بن الطرفية , ' . 
يغرض تحقيق استمراردة المحافظة. على الامن ف, ٠‏ 
هذا الوطن ولهذا اود التاكيد في هذا المجال على 

































مدير فرع وزارة التجارة :.. 
لا ارتقاع فى الاسعار 
خلال رمضان 

المدينة المنورة / احمد جابر 

قال مدير فرع وزارة التجارة بالديئة 
المثورة زاين متلور الدغيليي ان كاقة 
متطلبات المواد الغذائية فى شهر رمضان- 
توقرت فى متناول الجميع وبأسعار معقولة 
ولم يكن هناك اي ارتقاع فق الاسعار حي : 
قامت وزارة التجارة بارسال متدوبيها 
لمراقبة الاسواق والتجار والتآكد من توفي . 
السئع من أجل متابعة حركة السوق 
وتلمس احتياجات المواطن ومراقبة ثيات 
الاسعار وعدم ارتقاعها بسيبب ازدياد 


الطلب ق هذا الشهر الكريم وتمثى مدير ' 


قرع وزارة التجارة أن يعود هذا الشهر 
الكريم على الامة العربية والاسلامية وهم , 
فى خير حال . 





ونبذ الخلافات والهامشية وتوحيد الصقوف ٠‏ 
ملاقاة ودحر العدو المتربص بهذه الامة شائلاً 


6 © ماقي الاستعدادات التي يم 
العاصمة خلال شتهر رفصا بتوفير اذ 
بيت الله الحرام خاصة في اتغشي الا 
اا تتتميز. مكلها المكرمة .شرقها الله 
































سر : 0 1 00 
0" لصفحة نعلا الندوة ب العدد االامم الأريعاء ١"‏ رمضان لا 4اه 



































سلطانة .. وقصيدة 
رائد الفضاء العربي 


تقدن عدد الاصايات يعرش شلل 
الاطفال قي جميع انحاء العالم باكثر 
ان 7-١‏ آلف أصاية سنويا وذلك 


















الحلقة ١‏ لاتزيد عن عشر سنوات .. ولاتستطيع الصحاقة . سفارة موفقة فى يلد اسلامى .. 
مهما كثرت وتعددت ان تقدم الصورة الناممعة عن نمرصى على ان نتجني اثثرة مشاعره واشجانه 
هؤلاء الاعلام .. وعن مسيرة /ييلم . وريد ولكن نشارته احزائه التى ما أكثر ما صدج بها 















#حختحححت حسب . احصائيات منظعة الصحة | “تنشر الننوة الحلقة الثقثة عشرة من مسايقة | - شعره ء تصريحا .. لو انغاما شجية .. ثرى أو 
#حصحح العالمية وينتشر شال الإطفال بكثرة فى | من انا التى تذاع من لذاعة البرتلمج الثلنى من العطاء ..ومن هناجامت مقولة ظللة عن ان <60. نمع فيها اتن القيثارة. يوغل فق عساوب 


. دول العالم الثالث بل ويعد فى كثير متها 
امن الامراض الستوطنه فيها . 


أعداد الاستاذ عزيز ضياء وتقديم عبداله راجح الفكر عندنا . متخلفة عن غيرها .. الوجدان والمشاعر .. 
وحسين نجار واخراج فيصل عتشى .. من هؤلاه الاعلام صاحب الشخصية اللوجوية ‏ مطلؤء المتميز هو الشيعر العريى . الذى قلنا 
ال اللملتة العربية السعودية قلدة فكر واعلام بيننا .فق هذه الليالى , ونتمنى لها اطيب التمزيات أنه يقف . فى انقعة الشلمخة من شعراء القرن 
وثمعراء . لو قلنا انهم لايقلون عطاء وتفاعلا مع بمتاسبة شهر الصوم للبارك . ولانشك إل انها اق الرايع عشر الهجرى .. 
متغيرات الحياة . ومسيرة التقدم ٠‏ عن أكابر | تمليشنا خلال هذه الدقائق . ستجود بالحديث 
وعظماء الشعر . والقن لل العالم العريى . لما القصير عن نفسها .. 5 
ا ا الو 0 ع ٠‏ تقول التها تتفت عن ان كما قال كاتب اليرنامج . انا من مواليد عكة مه جعي ما كد واي 
2 6 الشخصية ب البرنامج . انا من موائرة 3 3 
يشؤون الثقافة والعلم يعرفون هؤلاء الاعلام 0 .. يكفى ان نقول 0 المكرمة .. عام الف وثلائماتة وثلاتين هجرية -. ا مح أجلي 
ويكنون لهم الكثير من الاعجاب والإعبار .. ومع هن ابناء مكة المكرمة .. وهو اليوم من اعلامها. وكلكثيرين من ابناه جيل , تلقيت علومى وزلرة لئقية إلى تلك الايام .. بعد ذلك .. تقلدت 
لك غما أقل مايعرق العالم الحربي واخص مدَم ‏ الافذاذ .. فى ربيع عمره . كان رئيساً لتحرير الايتدائية فى مدرسة القلاح بجده .. ثم اتممت | وظيفة ديبلوماسية فق يلد شرقى .. ثم عيتت 3 
دوائر الثقافة وساحات الفكر. شيئآ عن هوم الصحيفة الاهلية الإولى. أو ىما تسمييم مرحلة الدراسة بعد ذلك لق مدرسة الفلاح بمكة وظيفة مرموقة من وظلئف وزارة لمقية .. اما 
- 9 1 اللكرمة .. وتخرجت بشهادتها ف عام 144 .. - الان .. فاتى احمد الله .. متفرغ للاعمال الشعرية 
فجرى تعييني استاذا من اساتذتها حتى اوائل ١‏ الكثيرة التى تنشر لى إل الصحف وق ديوان .. 
مناصب الدولة .. متها مناصب قيادية .. ومتها 2 عام 1701 .. ول هذا العام تم اختيارى لتحرير شمن آتاء .. 


7 :نيس .رمضان © :© فوانيس أزمضإن © فوائيس رمضان » © فوائيس رمضان © فوائيس رمضان © © فوائيس رمضان 6 فوائيس 5 
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قالت الشاعرة سلطانة 
السديري انها تعيش لحظات 
روحائية خلال الشهر الميارك . 

واضافت انها تتذكر فى هذا 
الشهر الكريم القصيدة التى 
كتبتها عن امير الفضاء صاحب 
السمى الملكي الامير سلطان ين 
سلمان يمناسبة رحلته التاريخية 
التى يعتز بها الجميع وكانت 
بدايتها خلال هذا الشهر ‏ 

















صوت بمثل الشخصية © عزيز ضبيه © 

































الاعلام عندنا . والسبب هو ان حركة النشر , زو -الصحيفة «الامء.. ثم تدرج في الكثير 7 
الدور المتخصصة ف النشى لع تقذوي الهف فر 














أمحاد محمود رضا 


ف ضاق لنتا فاحل | ىالصضية 


تَصَافَدَ العل واطراد 9و وامرة و مشتركة 


حين يتحدثون عن وعي المراة كانما يتحدثون عن رهان خاسر ورغم تجلي الصورة وأنحناء 
الشمس نحو الافق الطموح المتسايق للمراة مازّال المفهوم المحنط لمحدودية الدور القاعل 
والجاد للمراة يقبض على قتوات الاقرار بوعيها هو يرفض .. هو لا يريد ان يرى وليكن 
يتمتعون عن الاعتراف بوعي مساو لهم أو يزيد وانا اقدم الوعي من خلال هذه النملاج وهذا 
الحوار ضيفة المساحة «ومضيفته؛ الكاتية والصحفية امجاد محمود رضا المسؤولة عن قسم 
المراة بجريدة عكاظ 


. 02 .- اس 
©" هه 9 596 ىو 66 3 
© طموحك الى لين وصل وماذا حقق © هذا السؤال طرحه على هذا النحو . يعنى ٠‏ وكلاسففة عادية بدون بطلقة صدفية كثن لن لا يتذك. الدرس عن قراعة واحدة .. ٠‏ ” 
طموحى لا بدخل ق الماديات المحدودة بالارقام الشك. والشك معناد الزعزعة ... والحق ان يمكفنى الدخول والسؤال والبحث فيها .. عن © ماساق إتسان هذا الحصر ملهى ؟ 
حتى اقرر الى اين وصل ' وانما طموحى قي هنك الكثير من المواقف والمشاهد والصور التىي الحقيقة . هذا جاب .. اما الجائب الاخر .. فما لا يعرف متى يصدق .. وماساته عندما يلتقى 
الاشياء اللامرئية والمعنوية .القيم. . وهذه زعزعت اششرله نؤمن بها فى حباتنا .. ففى املكن ‏ اخذته مثي الصحافة ... اخنت كل طاقتى .. بالحقيقة قد لا يصدقها من شدة الزيف حوله 
ليست محيدة . فمجالها رحب فالانسلن لا كثيرة من العلم .. تشهد الحق يضيع .. والبطش لاترجم كل ماشاهدته ورايته . الى حروف وكلمات وإن صقها لا يستوعيها بل يظل يجس نبضها 


يعرف وهو يبحر قى خضم المعائي النبيلة الى اين يسود .. وصوت الاستفاثة تموت .. وصرخة ‏ صلادقة تحاول ان تصئع شيء للذلس فيه كل الخير ويضعها دائما فى الاختيار .. ' 
وصل .. قد يعتقد أنه فى منتصف الطريق وهو الاطفال تؤّد قبل ان تولد . فصور الباطل تشع في لهم .. والخير للوطن . 3 












افتح (فمك) بالصدق دائما ولى 
ا (اذان) معظم من حولك . 


و زر قسسة ا 
أ الخط المستقيم هو اقصر الطرق بين 
نقطتين ريما يكون هذا صحيحا ىل 
البندسة ونظرياتها ولكن فى الحياة 
4 | فشيء آخر. ‏ . 
"ممه ممم ممم مم م ممه م مومه 11111110 











































































يكون على نقطة البدم . كثير عن اماكن العالم .. والحق يتن ' © ما هى ثروتك الحقيقية .. > © الحب فى الزواج هل هي عاطفة ام عشرد 
© لول مقال كتبتيه . هل تذكري عنوانه -_ومشكلة الانسان انه يريد ان يصل للحق .. وان لا يهمنى ان مصادرى من الناس قليلة .. لان وتعود ..؟ 

عز العرربة عكة المكرمة في مسائدة قوة القيزطة بم" وموضوعه ؟ يصل الحق .لحقه فى ان يسود .. ولكن يريد ان ههذه النقلة الصادقة المخلصة اصبحت اغنى الحب هو التقاء صفات يتوامها فى الطرف 

سيت لله ب ل فو ا أتذكر اذنى كتبت اول مقال فى جريدة الشرق يحدث هذا بدون تعب.. بدون ثمن؛ فى الامغنيه .! الآخر .. , ونفس تجد إل انفس الآخر قالبا لها 

ناطه بت الاوسط . وكنت اخالف غادة السمان الرأتي وقد اففائستان يدافعون عن الحق باستعلتة .. لا كلن ‏ © أبن تجدين الحب ..؟ يحتويها ويفهمها ويمتحها الاحساس بالانتماء 
كان موضوعا فلسفيا النصر يحالفهم .. وكان تابيد الله بملائكة من ف الاتتعاء . رق عل الحدوي الالتحراب كت عكرت * اللهم . اني عبدك , اين عيدك , 
© ماذا تبقى من ذكريات الطفولة * عنده .. ولكن كم مليون يتيم فى افغانستان الان  ..‏ © متى تشعرين بعذاب الضمير .. ؟ 0 00 | ابن امتك , ناصيتي بيديك . ماضى 
ا ا ا ا ل سمي ا 
بق الذكريات فيها . يدفع 1 آل تتوقف الاجاية ‏ -ويعذبنى َ 5 
الحزن وما مو زوره لخياقاء عليه على الس 0 لوت انه كالتقاء صبر الارض يحثلن المطر يكل اسم هو لك سميت به نفسك . 
الحرّن ارض خصبة للانسانية كلها . فجذورنا ‏ حياتنا .. - ويهدا ضميري . عندما اتجح فق عيور وعناق الغصن الاخضي لاأنامل الورق واعتداد او انزلته ف كتابك او علمته احدا 
تتتمى الى ضفائر الحزن والانسان نبتة هذه © الانسان إفق اعملقك متى 'يستقيظ .. الصمت' لو حتى ل محاولة العيور ! الرمال العطثي للامان لذراع البحر على الشط ٠ ١‏ من خلقك . او استائرت يه في علم 
الارض .. لذا تعود منذ نعوهة اظافره على ملوحة | اتسان تتعبه البقظة .. ويجهده الال © ملا يخيقك .. ؟ كليا علاقات تكاملية .. لا تفيش احداها الا في الغيب عندك . ان تجعل القران 


الحياة ولذا كان دوما متعطشا للماء العذب ٠.‏ ويركض للحلم وان كان يخافه فالاحلام المحرومة يخيفني ان لا اكون نفسي .. فاكره ان اكون ‏ وجود الآخر. فلا نتصور الشط حتى نرى 
واتذكر هنا حديث ادريته مع الكاتب احمد بهجت من وأقع يجسدها تتحول فى حياة الائسان من انساتة ذلت وحهين فلللدة فقط والعملة يه البحر ..! 

تحدئنا فيه عن الانسان وطلبت منه ان يتحول الى ورود الى اواك انسائى اجهده الواقع لل بحثه وجهان .. اما الائسان فيجب ان يكون بوجه ولا نشهد القصن الا وتصورنا التفاف الورق 
كاريكاتور يرسم وجه الانسان .. فاذا به يطالعنى عن الحقيقة .. والاحباط ياخذه ليدفعه الى الحلم واحد ! لكن المشكفة ان هناك كثير من الزاس ‏ حوله' هذا هو الحب .. فهو ليس نيض فقط .. 
بوجه انساتى اخذ خطوطه من كلمة ملح ٠‏ ف( النوم .. ولكن إل تومنا نمارس التشويش على تخلوا عن انسائيتهم وانتقنوا الى الوملات ‏ وانماتوائم ونكامل بين كيانين . يسعان بفرديتهما 
واجابنى ان الانسان ملح الارض . إلا اننى ارى أحلامنا .. فتحولت الى كوابيس فاصبحنا نخاف فاصيح لهم وجهان .. يل تفوقوا على العرلدت ليكونا كيان واحد له ارادة واحدة لل مواجهة 


العظيم ذور صدري . وربيع قلبى 
وجلاء حزني وذهاب همي . 

«اللهم . اجعلني اخشلك حتى كاني 
اراك ٠‏ واسعدني يتقواك . ولا 
تجعلني تبمعصيتك مطروداء 


ه نواه هاشم عتقاوي © 


افده لاله 5 الاتسان سان وعلل اللجتيع * 
رمضان .. 



















ّ ت,تغامى. الابتدائى ق للدرسة الرحملتية ا المخدرات اصيحت أفه العصر لتنوع 
يلا ؤسعلة افرحمائية _ايضا إثم انتانت. اى. المكونات والاشكال التى يحاول اعداء هذه الامة 













































تصتيعها وانتاجها ومن ثم تمريرها وترويجها او ن الحزن ملح الارض الذى يستمد منها كل عن النوم .. . الا أن البقظة تتعينا دلا نوم.. فاص اكثر عن وجه .. ' الحياة . ٠‏ 
تهريبها الى البلاد العربية والاسلامية بهدف هدم الحججيجب العر يم ل جين لوت يومد ودام ساق فاصيحتا ١‏ ني ٠‏ ول متيف .7 0 ا والحقيقة الضائعة ١‏ © ما هو احلى رمضان في حياتك .. متى * ورضني ٠‏ وجاك ك8 كٍِ 
لقب . وصرفهم عن اهدافهم وامللهع 9 0 8 والنبات والحيوان . وحتى الهواء يمتزج © ثلاثة اشياء ات على خصام معها . ولاتجيدي © لو فتشنا لل ذاكرتك ما نجد .؟ غندما كنت ولاك فكنت افرح باجلافى العدطية 3 “واتصرنى على 8 0 : 
1 مايشرهع جب جتحا رمك ومني اك دان نم يظل مره يسير اق دروبه ٠.‏ ويظل بملوحة الارض »2 أن تحفدى أتفاق صلح معها .. ٠‏ رغبة إل الغد .. والاستفادة عن كل سبيي ‏ عندما تتحقق , ا تنا لتحت ناضجة | وارني فيه ثاري . و اقر بذلك عيتي . 
.. السعوم الفتاكه ٠‏ تاقيرا بية كثيره على الركض واحداً «والشواره واحداً .. الى ان © الفرح متى استمتعت به © الشك .. يتعبئى وافقمل الحقيقة عليه حتى لو الماضي لاصنع المستقيل الذي اريد .. : ففرحت بمسؤولياتى الجديدة فعان ان احقق مع 


المواطتين وعلى اوطائهم من الناحية الصبحية 

والنفسية والاقتصادية والاجتماعية لذلك فان 
< الدولة هذا تبذل الغالى والثمين لمكافحة هزه الأقفه 
التى تحدث في داخل الحدينة ‏ نسال الله سيحانه وتعالى ان يقى هذه البلاد من 
“طن “نقرئ والهدن: فالواجب الوركنفى '. شرورها ولاشك بأن لصدور الاواعر السامية 
تم عل كمصئول فق هذا اللوقع اكحيوى ‏ الاشيره المنبهة اساسا على ماتمع أقراره من قيل 
إجد المتواضل ليل نهان لمتلبعة آي امر رجال القضاء حيال تشديد عقوبة مروجى ومهربى 












استمتع بالفرح عندما انتصر للمعانى والقيم تانت قاسية فانا لا استطيع ان اشنك فى نوايا ‏ © الائسان ها هى اسوا عيوبه..؟ 
في حياتي عندما انتصر للمظلوم حتى ياخذ الاخرين كمبدا افق التعامل .. ولكن ينقذنى من 
حقه . عندما اساند انسان لديه مشكئة فايحثك سالبيات الثقة ل غير محلهاالى حد ما الحرص . 
عن الحل الذي يقضى على الهم والقلق .. افرح © المراوغة أكره هذه الصفة وهى اششبه يعمل 
عندما تكوذ بى صديقة تجد في ول علماتى الامل الحاوي ويلعب الثلاث ورقات . وق رابي أن 
من ياسها أفرح عندما يتشبث بى طفل يبحث | افضل طريق للتواصل ف العلاقات الانسانية 
عن الحملية فامنحه اياها افرح عندما آكون «الطريق المستقيم.. 


احلامى احلام الآخرين .. ! 
تأتى ايها الحبيب الكريم .. ول قدومك : م0 


عبق . وشذى .. تملا به كل النفوس , 
وتعطر به كل الاصقاع .. فيتعمق فيها 
حتى النخاع . فاذا بالركض يزهو 
بالتنافس .. والصبر يحلو .. والتفاتات 
الاعناق تثمر كل الخير . وكل التجاج .. 















8 ' المخدرات التى قد تصل الى الاعدام سيكون لها 1 ا 3 5 مق ا حك 1 5 5 0 59 5 
,وير زفقل بالامن والعمل علي بعاد ومنع الاق 1 ل ا 0 والوتوك على متناف هو اليد وإعلة ملاذا وسندا وطوق نجا وامل من غرق لل الياس . اليلاق . امقته فليس: فيه احدرام للقن اق القاهرة ‏ أيمان مختار أن يرزقتى الله «بتتء وقد تمنيت ذلك 
العدوار .بق ببعة ايا كان نوغها اما عن رأى إن النشاطات 1 ل الانطلاق . ومتعطفاتك تجملها مشاتل وفقد الحماية . للاخرين .. وفيه هوان للنفس . وتضليل قال الكاتب والقاص الاستاذ 


,ب رىوببهاقكوم بها الاندية الثقاقية فان. ملهو نقلئم ...© © لو سالذاك كمسئول كيف تستقبل المواطن - افرح عندما اكون قيمة ف حياة الناس 9لا قيعة واستغفال الاخرين بكلمة ان النفاق يسرق 


محبوسة معانيها ونفعها وعطاءها عن الناس ٠‏ الصدق. وهذه جريمة ' 


الرحمة , والمغفرة . والعتق من التار . 
نعم أيها الحبيب .. مجيئك ليس 


فغلا خصوصا بعد ان اجتزت 


احسان عبد القدوس انه لايعتير نقسه : 
الاربعين واصبدت فى حاجة اكثر لان 


بن ٠:‏ الحافر بالنسية أنادى مكة المكرمة الثقال وكيف تقضى عملك وماذا يسرك ومثى تعضب ؟" 
3 الى التقدير أحيث يحرص المسئولين 8 رغم مايكتئف هذا السؤال من الاحراج الا 

























فعنيها ان العطاء نهدر فيمتد ٠‏ ثقافة المراة ما قعها > ترفا حتى اليوم ولكثه من الهواة 
: . 0 : أي افتاك . انه بيد الائفس . - نحيس انهدر في ٠.‏ المراة ما هو موا ندرا و الالو ةا 8 
: بلكل فيه الكيان الى وضنع البراعح المفيدة | لف كاك إلا اند اسسع امن ثح اوري أفيفتوم متها .. ريشبت فيه ودبن | | ©« هلذا تسمى الجيل الذى انت فيه وهل ثقافة الرجل اصبحت خريطة واضحة ١‏ ولم يحقق فى حياته أى شىء كمحترى 2 اتعتع بحتان الابئة عن سؤال طرحته 
ببعة من محلضرات وندوات فانها في الواقع وح وت حم ل ل ال الي ا اسميه الجيل الحائر الذى امامه اختيارات المعالم. حنى اصبحنا اليوم تبحث عن موقع | واضاف قائلا . الندوة ٠‏ 
ل د ع 1 الانسانية المنبثقة عن العقيدة الاسلامية التى | يحمل الينا بكل الرحب .. اساليب التوسل د ا اا 2 3 : و ا 
.بي ردات جديرة بالاشلده نسال الله للجميع ده المتبلقة عن: العالد د يحمل اليذ + ١‏ 2 كتيرة . وطرق كثيرة وبدائل كثيرة . والمطلوب ثقافة المراة فيها .. ٠‏ 0 القمة أو اللقه 1 00-0 
نه النهرام 0 : . يحرص المسئولين على التمسك بها مع ان مخاطبة | والرجاء والاستعطاف الى الله فهنيئاً لنا بك هنه ف كل لحظة ان يختار بسرعة الطريق السليء فق رثيي ان كلا اث تين مشتركان إلى صنئع اننى حين اكتب القصة أو القال هل يفكر احسان عيدالقدوس يعد 
...0 لكي ا 0 0 00 95 7 3 نه - اله ٠.‏ صّ 0 :2 3 . 3 
لتميز ىبلش بان هذا اختلاف ب مان بالامس الثلسن على قدر عقولهم تحظى بالاولوية على | وبورك لنا فيك ياشهر الخير والبركات رغم ان الطرق المزيفة كذيرة| والمشكلة انها تبدو اخريطة واحدة الكن الم 0 ضباب الكلمات اتطلق من احساس كامط بالوضوع هذه المرحلة من العمر أن يزور عمره 
ع ايت '. رريأن اليوم فهل تحدثونا عن هذا الاختلاف ؟ ص د حم واي ا بارمضان . 2000 متشابهة جدا مع الطريق المستهدف للعذي فيه الكثيرة . والثى ليس لها محل من الاعراب 0 رغم أن المقال السياسى يتعبنى أكثد قال : العمر لا يجدد واقع السعادة او 
يعن الاختلاقات لللحولة بين شهر رمضان في 03 مسلط 7 متايلة صاحب حدق حيبت تاتينا ق كل عام . ونستقبلك بقلوب حتى تضعن السلامة ' وتزيد الملشكلة صعوبة .| اضعفت الرؤية . فاصبح تحديد المواقع للطرفين من كتاية القصيص . التعاسة قت العمر قائم على تطور 
7 0 ضان في الوقت الحاشر التباين 0 5 0 500 تنبض يمشاعر واحاسيس تملا الافاق .. ان اغلب المعلومات المتوفرة قد يرافقها التضليل صعب جد ١‏ وعن الامئيات التى كان يتمناها احتياجات الان ا 0 
الشحائر 3 بع الملعوس ف عدد السكان من المواطتين غخيرة لبناء هذا للوطن على الحق وتعاون ونطلق العنان لكلمات الود والاخاء .. مما يزيد من حيرة هذا الجيل ٠‏ © ماذا اعطتك الصحافة وماذا اخذت متك » 3 00 اجات ان النفسية 
ابأ ونين ونحتى الواقدين وكذلك الاتسباع الحاصل النواطن مع رجل الامن مكافحة الجريم دي .0 | وحبارات التهننة بقدومك كى تصاق © اين تقف القوة من الحق - اعطتنى الصحافة حق التواجد فق اماكن كنيرة - أحسان عبدالقدوس قال : كنت اتمنى والمعيشية . 


الى لمر :يوارفن سواء:كان داخل للديتة أى ماحولها ' فنعلا يان مرتكبيها بعض الجنسيات الاجنبية التى 
لقره ي؛ حدود منطقة الحرم الشريف وكذلك الحال * قصدت هذا الوطن ليس لهدف العيلده الحقيقية 
ينه لبان رج للطرق ووستان “الاتصال والاعلام وريما واتما لهدف استغلال فرسمة الازدحام الذى يحصيل 
على هد“ يه عن الامون أما ماهوا جدير باللاحطة رهم ل عادة ل المتاسبات الدينية كشهر رمضان وشهور 
منولين #“ل“ي,ختلافات فهؤ التقارب وامتاتى إنحاصل من ٠‏ الحج فيقوموا بمحلولة الاساءة الى سمعة هذا 
يل كذ ».يق هذا الب العزير والتقافهم بكل للحي . اليلد الحرام ولذلك فائئى أوكد على الجميع 
0 مع قادة هذا الوطن- وذلكد هوا مصدن مواطتين ومقيمين مذكرة بقونه عليه الصلاة 

- والسبلام «من راي هنكم منكراً فليغيره بيده فان لم 
. يستطع فبلسائه أفان الم يستطع فبقلبه وذلك 


احبتنا وتعاتق مشاعر الاخاء والمحية .. كل 
عام وانتم بخير.. كل عام .. وقلوبكم 
المؤمنة لاتزال تنيض بالخير .. فتعطيه .. 
وتررعه .. ويتجدد الحصاد فى كل عام 
فيكون الاجمل ., والاعظم . والاسمى ايها 
الاحية للكرام : ونحن نفوه بهذه الكلمة .. 
لامد ان ثنظر الى مرأة اعماقتا لفرى 

حقآ بخير | آم بحاجة الى ذلك الخير؟ 





5 رهم الله .. أيام زمان .. 


7 تمتلا الصفحات الغنية والثقافية بالصدف اليومية والمجلات الاسبوعية بالمقالات والكتايات 
والدراسات التى تناولت انحسار المد الابداعى عن معظم الاعمل الفئية والادبية التى ظهرت إل 
العقد الاخير فرغم نجلحيا وانتشارها وذيوعها الا انها خلت من .مسحة. الابداع الحقيقى . ورغم 











فى الاذاعة 















اأضعفه الايماء .. 0 118 ل : من البرامج الاذاعية الرمضائية يذاع 
“آما مليغضينى فهو + تتدكز إن عام ابتملته نفك برت كقافة الكتابات التى تناوات هذه الظاحرة والتى لايبدو فل الافق ما يوحى بزوالها الا انها لم تلامس في الساعة الحادية عشرة والنصف مساءاً 


المتباينة .. ماذا جنينا . أذا كنا قد 
ررعنا .. هاذا جئيئا من مشاعر السعادة 
والطمأنينة التى يشعر بها كل مؤمن 
ومسلم .. أمن الطريق الى الدان الاخرى 





السر الحقيقى الذى افقد الانتاج الفنى والادبى رائحة الابداع ونكهة التعييز ليس هنا فحسب 
وائعا إل جميع الدول العربية . 

والقضية تعود إل جذورها الي الماضى ‏ الى سنوات خلت ‏ وعادات حميدة اختلت . ونقاليد 
رائعة اصبحت الأن من مخلفات الماضى ومن ممتلكات الارشيف ومن النوادر التى يتذكرها رواد القن 


حديث شواهد القران من اعداد وتقديم 
الشيغ ابوتراب الظاهري كما يذاع ل 
الساعة الرابعة واريعين دقيقة فجراً 


7 ارتكاب المويقات وللحرمات . 


الابداعية قبل ظهورها الى الئاس وخروجها الى النور . فتأتى أكثر اكتمالا .. واعمق نضجا ولوفر ]101 
نجاحا .. واقل اخطاء وذلك يرجع الى «الجلسات. الفنية والادبية والصحفية التى كانت تعقد إل |1080 

















دار الخلد . والبقاء . وتسليم قليه عتد الثعانينات بصفة دورية . وكائت بعثابة المدرسة او الجامعة الثى تعلم وتثقف وتصقل ونوج ٠٠‏ إل برنامج ف رحاب الايمان من اعداد الدكتور 
ا 0 39 واساطين الادب بكثير من الاعتزاز . لل السلبق كانت الاعمال الهنية والادبية لا تخرج الى النور الا وتخرج لناال النهلية جيلا رائدا . حظه من الثقافة قثيل ومن الابداع كثير .. جيلا عل اعماله صو | عمر العيدروس وعلم الدين ايوالحمد 
ا 5 بعد الحصول على تسهادة نجاحها من رفاق الدرب والمشوار حيث كانت تدمعهم لقاءات اسبوعية أو مسكونة بالاصالة .. والإبداع . وج 1 بالتناوب وتقديم سيد عبدالكريم . 
تعال ... والاكتر هل :مقنتوتهنا: نصف شهريه إل منزل احدهم وبالتناوب ياتى المطرب< الى زملائه الغنانين فق مجلسهم يسععيم ١‏ عاذت تلك (الجلسات) بمثلبة المصفاة او (الففت) الذى .يصفى. الاغاتى والالحان والقصائد 


ودلالاتها .. 1 
بكل الحب وآمال . واخاء ٠‏ اقول ٠‏ كل 


عام وانتم يخير - ابعثها محملة بالورود 


اغنيته الجديدة ويسمع منهع ملاحظلتهم ومرئياتهم حول العط .. ويجد من يقول له .. هذه كلمة 2 والمقالات والروليات قيل ظهورها للناس من كل (الشواتب) الفنية .. فتظهر بعد «تصفيتهاء - 
انقبلة على الاذن .. وتلك الكلعة - ضعيقة ‏ ولخرى غامضة لا تعير عن المعنى المقصود ‏ وهو وتعديليا وتنقيحها بافضل صورة .. وبثوب قفشيب .. تتوافر لها اعلى درجات النجاح .. ومقومات 


39 ل 
ما ينطبق ايضا على الملحن . يانى فوق صهوة الفرح . منتشيا فذووا باللحن الجديد يسمعه التفوق والبروز يوميات صائم 
























الياسمين الى كل اسرة تنعم لي ظلال لزملائه (مطربين وملحنين] ويردده على اسماعهم غير مرة وبعد ان يفرغ ياخذ دور المتلقى للاسف ‏ هذه «الجلسات. او الفلئره لم يعد موجودا فى السنوات العشر الاخيرة .. نتيجة حدوث 800 
المحبة .. واجتماع الشمل .. ابعثها بقيلة يصفى بانتباد وأهتمام وتقدير ايشا لللاحظاتهم وارائهم حول اللحن الجديد عدة متفيرات اجتماعية واقتصادية وسلوكية .. لبت روح الجماعة والمدرسة المفتوحة عن ]88 بمناسية استقبال العاصمة المقدسة 
من الاعماق على جبهة كل ام محزونة .. فيجد من يقول اله .. الاعمال الفئية والادبية ومعها غاب الابداع والتكامل والجودة .. والاتقان .. واصبحت .الاناء سيدة 9# | والمدينة المئورة ‏ هذه الايام - الضيوف 
بتفتق قليها شجواً ولما لذكرى من فقدت .. المذهب رائع لكن ‏ الكوبليه الاول ضعيف . الساحة والموقف . كل شاعر يكتب بمفررم ويصدر ديوائه دون ان يخير احد .. كل مغئى يسجل 8# | الاعزاء من داخل المعلكة وخارجها .. اقول 
000 وآخر يقول .. اغنياته دون ان يسمع الؤملاته بسماعها ولو «دندئة, .. وكذا الللحن والاديب .. فقد تغدت 84 | | بإسحاب الشقق والعمائر السكتية التى 
قبلها وائثر حولها زهور الصبر. الرتع بطيء النفوس اصبحت اشد انانية من ذى قبل كل يخاف من السرقة و «اللطش» . ان اسمع قصيدته 106 


تؤحر فى هذه الفترة عليهم «يمراعاقء 1ن 
الضيوف الكرام فى شهر الخحٍ والبركات .. ] .: 
ولا يفريكم يريق ائادة . 


اك 
1 3 


والعرفان .. كل عام وانتم بخبر .. الى كل 


وهكذا دواليك . حتى يفرغ اصحاب الراى مر ابداء ملاحظاتهم الجديدة لاقرائه . او اغنيته لزملائه أو اللحن لاصدقائه .. (الاثائية المفرطة .. الخوف الشديد - ]78 
اب تمتى قيلة أبنه واحتضانه ٠‏ فشهيق 


وما يقال عن المطرب والملحن يقال ايضما عن الشاعر الخنائي والقاصى ايضا وكان هؤلاء الشك فى النوايا المخلصة) اصبحت سمة التعامل بين الفنانين والكتاب . اهتزت التقة وانتصرت 
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صبراً . واملاً فى رحمة ريه . 


رعقاف منشي» 







طيب عبدالقفور 











الماسسة العامة للخطوط الحديدية تقول .. 


الدراسات جاهزة لد الخطوط الحديدية للمنطقة الغربية 


سعادة رئيس تحرير جريدة 
الندوة .. المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله 
ويركاته .. 

أشارة الى مانشر بالصفحة 
الاخيرة . وتحت عنوان «اليهم 
مع التحيةء بالعدد 0815م 
وتاريخ ١١‏ شعيان ١5-1‏ ها 
حول اهمية امتداد الخطوط 
الحديدية الى المنطقة العربية , 
وتوقع الاقبال على القطار اذا 
امتدت خطوطه إلى مدن المنطقة 
العربية .. أوضبح ان هناك 
دراسة حدوى وندوات اقيمت 
من أجل هذا الغرض ٠‏ ليس 
فقط من أجل امتداد الخطوط 
الحديدية . واتما دراسة مقارنة 
بين الوسيلة الاكشر خدمة 
وجدوى في النقل والمواصلات .. 
وهذه الدراسة تقوم بها وزارة 
التخطيط وبين يديها كافة 
السعلومات والامكانيات 
الاحصائية والعلمية .. ليس 
فقط من اجل المواطنين والمقيمين 
بالمنطقة الغربية . وانما لتساهم 
بشكل فعال في خدمة ضيوف 


وقد قدمت المؤسسة العامة 
للخطوط الحديدية السعودية 
دراستها وتوقعاتها عن النجاح 
المتوقع لامتداد الخط الحديدي 
الى المنطقة الغربية , وامكانياتها 
في خدمة ضيوف الرحمن وقد 
أشارت ندوة اقيمت فى الرياض 


ال هذه الرحلة من السنة يبدا التخطيط للتاكد من أن العطلة الصينية ستعود عليك بساوتك من 
الراحة والاستجيام . سوؤاء أكان اختيارك لآلى؟" مشواطى؟ المتتوسط السياحية ءام معائم أؤرسيا وآسيا 


منذ سنوات الى أهمية هذه 
الدراسة وجدواها . 

وأحب أن أشير هنا الى اننا 
جمعيا ندرك مدى أهمية 
الخطوط الحديدية ى خدمة 
النقل والمواصلات . فمنذ اقيم 
الخط الحديدي ايام جلالة 
المقفور له الملك عبد العزيز بين 
الدمام والرياض منذ 1" سنة 
كانت الرغبة تتجه الى امتداده 
الى كل مناطق المملكة . 

ولكنتا يجب 
للخطوط الحديدية في حدود خطة 
الدولة ورؤيتها الشاملة لكل 
وسائل النقل الاخرى . برية 


وجوية .. ومقارنتها ىف جدوى 
هذه الوسيلة اى تلك . 

وأنني اذ اشكر الاستان 
انديجاني على هذا التعليق 
الطيب ٠‏ وأشكركم على هذا 
الاهتمام اود ان اوؤْكد انتا 
نتمنى بعون الله تعالى أن تمتد 
شبكة الخطوط الحديدية الى كل 
مكان في وطننا ٠‏ كما أمتدت كل 
وسائل الخير والرفاهية والتقدم 


وأميكا الحضارية . أم نكهة المنامرة الأفربقسية ٠‏ 


٠‏ أَنا يكن موعد عطلتك ء اوالجهة الشي تنؤي زياريّهاء ستحيد ندكة السعودية” فرصنا تناسب قرا رك .فالسحومية 
"نقلك السعوديةإفى الكثرمن .؛مدينة ف + متارات ممختلفة وعليك ذتط أن تختار . 1 
على تن طائرات“'السعودية” تستممّع برفاهية المكان القسيح والأشيق التي تميز أسطولنا البالغ التطورء 


الندوة ل العدد 4لا20 


حرصت الدولة أعرها الله على بذل المجهودات الجبارة والمبالغ السخية لاظهار 
مدينة الطائف يالمظهر الجميل اللائق يها كمصدف أول لمواطني المملكة والقاصدين 
اليها من أنباء الدول الصديقة والشقيقة . فقد قامت بلدية الطائف بتنفيذ هذه 
المجهودات الجبارة برئاسة الدكتور حسن حجرة رئيس اليادية وجميع منسوييها 
فأصبحت هذه اللشاريع حقيقة ماثلة بعد حلم طويل . ونفذت في فترة قصيرة جداً 
قياساً لما نراه الآن عن حدائق وطرق ونظافة وغيرها .. 


فالحدائق مثلاً شملت معظم إنحاء 
المدينة يل تعدتها الى الضواحي مثل 
الهدا والشفا والحوية والسيل قأصبح 
الاهالي يقضوين أجازاتهم واوقات 
فراغهم فى هذه الحدائق الجميلة خلال 
عطلة الاسيوع .. 
© ملاعب الاطقال : وهذه الملاعب 
تجدها فى معظم الملتزهات والحدائق 
حيث يتمتع الايناء فلذات الاكياد 
يسعادة فائقة حين يجدون أمامهم 
اللعب والتسالي والتي يحتاج اليها كل 
طفل ليس في الملكة يل في جميع انحاء 
المعمورة . 
© حديقة الحيوان : يقصدها الكثير 
من الاهالى يومياً وزعت على فترات 
يومية للرجال والنساء .. وتحتوى على 
كمية جيدة من انواع الحيوانات 
الوطنية والخارجية . 
© حديقة الملك فهد . تلك هى الاخرى 
تفع مجوار المشهد ويقصدها آيناء 
مديئة الطائف وايضا وضع لها جدول 
زمنى للرجال والنساء ايضنا . 
© حدائق الردف ومنتزهاتها . وتجذب 
العدد الهائل من المواطنين لاتساع 
رقعتها وجمال حدائقها ووجود التسالي 


للاطفال وخلال اجارّة الاسيوع لا تجد 
المكان الا يشق الانفس .. فحبذا لو 
تقوم البلدية بتوسيع الرقعة لهذه 
المنطقة . 

هذا وهناك العديد من المتتزهات 
أذكر منها : 
1١‏ حدائق البلدية الواقعة بحي 
الشطبة . : 
- منتزه عودة ومايسمى يمنتزه 
الشعيب الاحمر . 
٠"‏ - منئزه الحزام الاخضر طريق الهدا 
الشفاء . 
؛ - منتزه حباجب بالهدا . 

اما الحدائق العامة فاذكر متها 
والتي لم اتطرق لذكرها سلقاً . 
١‏ حديقة السداد وهي من اجمل 
حدائق الطائف من حيث التنسيق 
ويقصدها الكثه. من الزائرين لتوفر 
ملاعب الاطفال وكذلك احتوائها على 
اجزاء هادئة للعوائل واسائهم 
" - حديقة جبل الحالدية وتقع على 
مدرجين يفصل بينهما بعض المناطق 
المشجرة 
 '"'‏ حديقة الجزيرة العربية مزودة 
بملاعب للاطفال على مياكل واشكال 


© د/حسن حجرة 
متعددة كالدلال وعيها . 
اما عن التشجع فلقد قامت البلدية 
بمجهودات ممتازة خاصة ف الشوارع 
والمداخل الرئيسية للمدينة معا اضفى 
على المداخل جمال الطبيعة وسحرقا 
الاخاذ .. 
هذه هى للحة موجزة عن مجهودات 
بلدية الطائف ورغم ذلك فانتي اجد 
نفسي قصرت تقصِيرًا واضحاً في وصف 
ماقام به البلدية ومازالت نقوم به من 
مجهودات هدا ويجب علييا كمواطدين 
المحافظة عليها ورعايتها لأنها تخدم كل 
هرد منا ليس ل وقتنا هذا بل سوف 
يتعداها بمشيئة اف الى زمن ابنائنا 
ليجدوا ادامهم ماهو أسسية لهم 
المواطن/هلال عايض 
الخديدي 
الطصائف 


اشادة بجهود 
أمانة 

المدينة المنورة 
لاشك ان مابيذله معالى ابين المديية 
المنورة المهندس عمر قاضي والعامليي 
معه من حهود طيبة حن اجل رقع 
مستوى الخدمات البلدية في المنطقة 
محل تقدير وثتاء من قيل المواطنين 
وزوار مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

واللقطة لمنطقة السبع المساجد 
بالمدينة المنورة ويلاحظ اهتمام الامانة 
بمستوى النظافة وغرس النباتات ذات 
الالوان الزاهية التى تبعث البهجة 
والسرور فى نقفوس الزوار . 

اننا نرجو من اماتة المدينة المنورة 
المزيد من هذه الجهود الموفقة وازالة 
بعض المخلفات المتبقية من اعمال 
الرصف والصيانة حتى لا تتشوه هذه 
الصورة الجميلة واه الموفق . 


عبدالرحمن سراج منشى 


كذلك ترتاح إلىكناءة طاهتم الطبران وارندفاء للضيفين إلى خدمتك . وحبودة الاأكل ونكهته, 
واكثرمن ذلك ناعدك "السعودية ”على نَامْينَ حجوزاتك ف التنادق «كما شعلى لتخصيصكت 
بحسومات مشجعة في نعبة من الشنادق الراقية - 
إذا ٠الآن‏ وكدصاريت عطلتك الصينينة على الاثيواب . خطط لها وأيدا أولا بساجعةاسعودية" 
أوأمترب وكيل ” للسصودبية”“إليك . إنها الخطوة الاؤف نحوالتتع بتفساهء إجازةمن العمر خلال 
هذاالصيت . 


كمثيلاتها من المدن الاخرى . الا انني اريد أن اطرح بعض الاشياء الضرورية ؤالتى [ 
هي بحاجة الى نظرة واقعية وعمل جاد من قيل المسئولين في كافة الاجهزة الحكومية | 
المختصة من اجل تحقيقها واجزم ان ذلك سيتم بعون الل ولكنى آودت التذكيرفقط . 
قالمندق التى تقع على جبال السروات غرب مدينة الباحة والتى تستقبل كل مواطن ‏ 
زائر وكل وافد سائع بصدر رحب فخور بكل مافيها من مشاريع تثموية في ظل حكومتنا. 
الرشيدة الا انها بحاجة الى الاهتمام بالمشاريع البلدية ولا شك ان البلدية لبتال جهداً 
ف سبيل اظهار مديئة المندق والقرى التابعة لها يالظهر الحسن امام كل زائر ومقيم 
وهذا من خلال مانشاهده من مشاريع . ولكن الثيء الذى لايد من الاهتمام به والذى' 
يجعل المواطن يقف مندهشاً التأخير فى اى مشروع يقام بهذه المنطقة . فاليوم يشهر. 951 
والشهر بسنة والسنة بست سنوات . وخير دليل على هذا مشروع التخطيط ومشيوع 
فتح خط المندق النصباء . فكثيراً مانسال عن الأسباب التي كانت وراء تاخير تنفيذه 
وبالاصع الابتداء فيه ثُم الاهتمام بالمجال السياحي . فالمندق تمتاز بموقعها الجقراق |/ 
ومناظرها الخلابة الجميلة . وهى المدينة التى تحيط بها اشجار الزيتون والكروم 
والرمان والعرعر والجبال التى تشيه اهرامات القاهرة معطية لها شكلاً جذاياً . كما 
يوجد يها الكثير من المعالم السياحية والتى هي يحاجة الى الاهتمام من قبل 
المسئولين . فمثلاً سد مشتية وسد وادى مدهاس لاشك انه معلم سياحي ليس على 
النطاق المحلى ققط ولكن على مستوى الوطن العربي . قالطريق المؤدية الى تلك السدود 
تحيط يها المناظر الجميلة والتى لو عملت البلدية يها بعض الاستراحات وزفلتت تلك 
الخطوط وعملت لها انارة فلا شك انها ستجذب الكثير من الزوار والسياح , اضاقة الى 
وادى الصفا ووادى مشنية فانني اقترح على المسئولين في بلدية المندق بناء استراحات 
ودورات مياد وادخال الكهرباء وبعض الخدمات العامة الى هذه الاماكن لتكون ويل 
شك من اهم المعالم السياحية ق بلادئا الحيبية وحتى يمكن للقادم لهذه الاماكن أن 
يقضى ايامأ جميلة لا تضطره الحاجة الى الذهاب للمناطق الاخرى . ' 
سعيد حسن سعيد الزهرائى. 3 
المندق /مدرسة عويرة المتوسطة:' 


ل 2 


لقد سبق وان كتب قبلى مجموعة تطلق على هذا الحى اسم مخطط وهو 


اس ساكنى قدا المخطط عن بعض 
المطالب الضرورية لمخطط ام المؤمنين 
وحتى اليوم لم تستجب امانة العاصمة 
المقدسة ليده المطالب 

هالمخطط اهل بالسكان ويسكنه 
عدد كب من المواطنين وللاسف فنحن 


يحتاج الى رفلتة 

عن اهالي حارة السلمان الواقعة 
بمكة المكرمة غرب مخطط الزائدى 
بريع زاخر جوار المجزرة القديمة 
شارعنا بحالة سيئة من جراء عدم 


فعندما اعلن عن بيع الاراضي في 
هذا المخطط سارع الجميع للشراء فيه 3: 
ويومها لم يكن مطلوب ارصفة وانارة [: 
للشوارع .. : 

وبعد الافراغ اتضح للمشترين في 
هذا المخطط ان صاحب المخطط لم يقم 
يفتح الشارع الرئيسي للمخطط 
وايصاله الى الشارع العام . قمنذ ان 
افرغ للمشترين قطع صلته بالمخطط 
تماما .. 

آننى اطالب معالي امين العاصمة 
المقدسة والذي عودنا دائماً وابداً 
وقوفه مع المواطن مهما كانت الظروف 


الزفلتة والتمهيد مما تسيب ال اعطال 
سياراتنا وامتلاء المنازل بالاتربة 
والغبار .. املنا ق المسؤولين يأمانة 
العاصمة ان يقوموا يزفلتة الشارع 
المذكور أو تمهيده على الاقل وشكراً .. 
عن اهالى الحى 
تقا جابر السلمي 
وعبدالل العلي 


ان يؤكد على صاحب المخطط يفتح 
الشارع الرئيسي لهذا المخطط . وان 
تتكرم امانة العاصمة يعمل الارصقة 
والانارة لهذا الموقع الهام والذى يقطنه 
عدد كبير وكبير جداً من اهالي مكة 
المكرمة . خاصة وانه هن اوائثل 
المخططات التى عملت ف مكة المكرمة . 

زُهير حسين غنيم 


للسمحز الرياء الاتصبال بالسعودية إن سيية ممم دا لريساض 0 ابا : 
الظهران 8125557 . وللبرامج السياحية 1 / 
(إعالمالسعودية للسياحة) ححجدة ؟18145.5. 
الرسياض 2/8441 اء الظهران 30د د ذخام 8 55 

5 لاخطوطاضورة العرمة السموضة عضوقن: 


<  نمتسمانثا‎ 





































































جلدى على الجسم . 
كلمت السدء ١‏ 






تاشندتى اكثر فن. موظف من كان لنا معه هذا الحوار : 










































*ت«سير | الموظفين..الذين يعملون يمديرية | بطاقة. شخصية 
**«:1 | الشئون الضحية بالخاصمة المقدسة أ الاسم : الدكتور محمد عايد 
“نبغ | وماتيبعها. مبن مستشفيات الجنسية : أيطالى 
*“# از | ومستوضفات .ومراكز جنحية .بان آخر شهادة تحصلت عليها ومن اين : 
انحن | اخصنضن كلمة. .اليدة هذه الارفع' [. ماجستير في الامراض الجلدية والتناسلية 
ديه وي ى: مطليهم لمعاى وزير للصنحة الاستلق . من جامعة روعا سنة 19417 1 
عن واصد | فيصل" الحجيلان في أن يساضد ومن اللتحة. ان ٠‏ يعظع - الامرافن 
أ بوه في أن يساغامة | الجلدية تحتاج لوقت طويل حتى يتم 
| بحل الاشكال المتوقف بسديب صر الشفاء منها ما السبب في ذلك ؟ 
لعن كر مرا المكافاة التنى يستحقونها © © لان معظم الامراض الجلدية 
د30 ٠‏ ف | لقاء قيامهم باعمال حج العام الماضى | أمراض مزمتة والامراض المزمتة بشكل 


عام سواء في الجلدية اى في غيرها تحتاج 
لوقت طويل . ا 
© الامراض الجلدية كالحساسية وحب 
الشباب وتساقط الشعر هل منتشرة في 
الشرق. الاوسط دون غيرها من المناطق 
الاخري ؟ ولملذا ؟ 
. © © أمراض الحساسية وحب الشياب 
وتساقط الشعر هى من امراض العصر 
ومتتشرة في الشرق الاوسط كانتشارها في 
قيره . 
© متى تصل الامراض الجلدية لدرجة 
الخطورة وفي اى طيقة من الجلد ؟ 
©© الخطووة في الامراض سواء امراض 


اه وإلتى لم تضرف لهم حتى 
ألان رغم قربٍ موسم الحج القادم 
الذى .اخذنت الوزاوة,تاستعد. | له من 
الان . 

واثا هنا وكاملتة . حملت بها من 
قبل المستحقين لهذه اللمكافاة ارفع. 
التماسهم.لمعالى الوزير الذى لانشك 
مطلقاً ف اهتماع معائيه بمطالب 
منسوبى وزارته وهو الدى يعرف 
احوالهم قبل أى إنسان. أخراحيث . 
فيهم عن وطن نفسه على الاستعانة 
بهذة المكافاة في تسديذ اجرة سكئه ' 
او كسوة ابنائه اى تسيديد ديونه او 





























































شبكانناً ]| غير ذلك من لولزع الحياة :: للجلد اى لامراض الانسجة الاخرى تبقى 
0 .ولعلمى : الاكيد : ياهتمام رجال |. خطيرة وحد الخطورة هو في تحول الامراض 
7*7 | حكومة 'خلدم 'الخرمين : الشريفين[ الى الخبث ومن ثم انتشار هذه الامراض 
ومعاليه منهم . اضع هذه الكلمة من مكانها ولكن من نعمة الله في الامراض 
يمأ بين: يدى :معاقيه -وكلى: .رجام ف' | الخبيثة في الجلد ان تشخيصها يكون 
تحقيق مطلتهم فع'ليالق: هذا الشهر: أميكنا فلذلك يمكن علاجها باسرع وقت 
سح" | الفضيل ‏ ليكون العيد بالتسية: لهم | . ولكن.هناك امراض غير خبيثة وخطيرة في 
(عيدين) وفق الله. العامنين لما فيه ٠‏ نفس الوقت وعلاجها يكون بتركيز وتواصل 
' مصلحة البلاد والعباد .. مثل يعض الامراض الفقاعية في الجلد 
ع وهنا ملاحظة على الشامات وامكاتية تحولها 
ألى سرطان جلد وذلك يثموها وتغير لونها 

. ونمو القشور فوقها . 















مرض. الناصور .. 


|| .ماهو الناصور؟ 





: ان اسباب الناصور ترجع الى عوامل 
متعددة تتمركز كلها في تجمع كمية هائلة 
من الميكروبات في المستقيم بالشكل الذى 
يؤدى الى حدوث اخراج بين المستقيم 
خراجات قديعة . يين. المستقيم | والامنت والعوامل التى تَوّدى الى ذلك مى 

والاست وهذه القئاة تستمر ف | .برح جدار المستقيم يشىء غريب مثل عظم 

ٌّ إإ. الافراز لان الالتهاب مستمر يواسطة. امك إو التهاب عام في الدم مثل الاصاية 
0 ا اعوهة ا ااه اوه | بالسل الذى 'يد1 في خلق مضاعفات 
7 اسئلة: زمضائية. بالاضافة الى الالتهابات الجلدية التى تعتد 
س.: انا مصناب بحصوة في الحالب . . من الخارج الى الداخل حت حتى المستقيم في 
| ونصخد بان ١‏ اسنتعيلة المياه يصودة | شكل قناة لتؤدي لتكوين الناصور وهناك 
١‏ دائمعة.. 


| فتحة غلى سطح الجلد بالقرب من 
7 فتحة الاست وهذه الفتحة تتصل 
بقناةٍ تفتح من الداخل في جدار 
المستقيم وغائبا تحدث عن جراء 














: 00 اصياب اخرى تؤدي للناصور ومنها التهاب 

قهل يمكن فى أن قوم يَسيام هذا القولون التقرحى وسرطان المستقيم 

. الشهر وفل قلة. الماء,في النهان تؤثرر على والحولدث كما أن البلهارسيا المعوية 
| صحتى؟ | ...2 اإسبعد.. م . ] المزمنة لها.ضلع كبير في تكرين مرض 
ا وقذ لجاب على هذا السؤال الدكتور | الناصور وفتاك رأى يقول بان مرض 


الناصور ينتج عن الامساك المزمن لانه 
عندما تتجمع كميات كييرة من اليراز في 
المستقيم لمدة طويلة من الزمن فان هذه 
المواد تتعفن يقضل وجود الباكتريا مع 
الفضلات . . 

ومن ثم تتكاثر الياكتريا وتخترق جدار 


جمال الدين أحمدٍ يقوله : 
وود حالات أمرضية يضاف | 




























ووصع اليش في فالعالا بكثرة قي 


تفصل بين المستقيم وسطح الجلد وفنا 


| الانسية الرايطة والمولد الدهتية في هذه 
|. المنطقة الامر الذى يؤدى ؛لى تكوين كميات 
هاظة من الصديد وهذه تنتج خراجاً متجهاأ 
: آلى الخارج تلركاً خلفه قناة توصل داخل 
الستقيم يخارج الجسم وهذه بائتالي تكون 
قايلة للالتهاب من فترة لاخرى 

:| اعراضه : : 

هناك اتواع كثيرة كرض الناصور 
يعرقها الاطياء والمواطن العادى ليس في 
:]| حاحة العرفة هذه الانواع خاصة وان كل 
. انواعها عتشابهة والمهم ان يعرف 
الشخصس اعراض المرض حتى يستطيع ان 


: أاهئ وجود ورم على سطع الجد ف المقعد ثم 
3 يتتقغ :هذا' الورم' من تلقاء نفسه ليكون 






اه لان هذه تسيب له الكثير من القلق 


والامراض الجلدية كثيرة وبالتاى انواع علاجها كثيرة. ايضا .. فهذا ولغيره 
التقينا بالدكتور محمد عايد اخصائى الامراض الجلدية بمركز الرفيع الطبى حيث 


اسبابه واعراضضه. 


: الميكروبات التى توجد بكثرة في 
الناصور عبارة عن عرض يصيب المستقيم وقناة الاست ولن تقف 
المستقيم ويؤثر تاثيراً واضحأ على || هذه الافرازات الا بعد اجراء عملية 
مقعد الشخص ويتميز يخروج مادة ‏ || حراحية ناجحة . 
صديدية وافرازات اخرى عن طريق2 || اسباب اللرض؟ 


الستقيم لتصصل الى الطيقة الدهنية التى , 


تترعزع الباكتريا وتتكاتر وتعفل علي تدمير ' 


. التاصور سيعود مرة أخرى ني فتثرة 


ياد يالتوجه للطنيب عند الشعور باول . 
"[ بداية للغرفى والاعغراض الظاهرة للتاصور ' 


: اد ٠‏ 
خراجا .تخرج هته إمواد صديدية ومواد 


تراس الدكتور فهد الماضى مدير عام 


الشؤون الصحية بمكة المكرمة 


هاما حضره مديرى مستشفيات جدة ومكة 
المكرمة وكبار المسؤولين بالشؤون الصحية 
حيث تم مناقشة الاوضاع الصحية 
والاستماع الى مطالب وآراء المسئولين 
والتى تهدف الى الارتقاء بالخدمات الصحية 


امراض الساسة وحب الشباب نت وساف لش منالامراض العصرية التتى تصيب الانسان 
الامراض الخبيئة في الجلد يمكن تشخيصها مبكرا وهذه نعمة كبيرة من الله 


٠‏ الامراض الجلدية تعتبر من امراض العصر التى قد تصيب الانسان نتيجة القلق 
أو مايصادفه في حياته اليومية ومتغيراتنها التى تنعكس في ظهور انواع مختلقة 
وكثيرة من الاعراض والامراض كتساقط الشعر او تقير لون البشرة او ظهور طفح 


© الكثير الكثير تشنكى من ظهور حب 
الشباب هل له سن معينة للظهور وما 
هو السبي الرئيسي في ظهوره ؟ 

© © حب الشياب عادة يظهر يعد البلوغ 
ويختقى عادة مع سن العشرين وممكن ان 
يستمر لما بعد ذلك وهو مرض مزمن 
ويصيب الغدد الدهنية عادة في الوجه ثم 
الظهر والكتقين والصدر واسبابه كثيرة 
لذلك علاجه متفرع فهناك اسباب وراثية 
وكروموسومية وعاتلية ويكتيرية وحساسية 
واختلاف انواع الدهن المفرز وهرمونية 
لذلك يجب ان تراعى كل هذه الامور عتد 
علاج حب الشياب ومن الخطأ القول بان 
هذا النوع من الدواه هو احسن شيء اى 
ذاك الدواء غير مؤثر لان الترتيب في العلاج 
ضرورى الاول فالثانى قالثالث حتى 
يتخلص الانسان بطريقة سهلة ومضموتة 
وغير مشوفة من حب الشباب , 

© يقال ان للاضطرايات النقسية اكير 
الاثر في ظهور الحبوب في الوجه وتساقط 
الشعر ؟ 

© © الاسباب النفسية لها اثر بالغ في 
تساقط الشعر وخاصة عند النساء اما فٍ 
حبوب الشباب قلها آثر فرعى وتزيد من 
تهيج الالتهاب في حبوب الشباب 
والاضطرابات النفسية بشكل عام لها دور 
مهم في معظم الامراض وهى شريبة القرن 
العشرين في رقاهية العنصر البيشرى . 
© د. البهق مرض جلدى يظهر على 
شكل بقع مخالفة للون البشرة الطبيعى 
هل لك ان تعرف لنا مرض اليهق وما هي 
اسيليه ؟ 

© © مرض (البيق ) اق كلك ثتلالاط 
100 هو مرض فطرى يصيب 
الطبقة السطحية للجلد اى الطيقة القرنية 
ويظهر هذا المرض يشكل بقع بيضاء أو 


وكيفية علاجه ! 


بقلم : د. الفاضل 
العبيد عمر 





وريما يستمر الامر على هذه الحال لمدة 
سنوات اذا لم يعرض المريض تفسه على 
الطبيب واذا كانت فتحة الناصور 
الخارجية كبيرة فان المريض لن يشعر بالم 
عل الاطلاق اما اذا كانت هذه الفتحة 
ضيقة فان اللريض سيقاسى الاما فظيعة في 
مكان الناصور نسبة لانحياس الاقرازات 
بالداخل وف بض الاحيان تكون هناك 
فتحة خارجية واحدة للناصور وفي احيان 
أخرى يزيد عددها الى اكثر من اثنين وف 
اغلب الاحيان يلتنم الجرح من الخارج 
ويقف افراز الخراج ويزول الالم ويعتقد 
المريض انه قد شفى تماما ولكن فحجأة 
ينفجر الناصور مرة اخرى عن طريق نقسه 
الفتحة القديمة اى عن طريق فتحة اخرى . 
وهذا يعزى لان الناصور ليس هو خراج 
فقط انما هو قتاة.طويلة تتصل مع المستقيم 
الذى يزدحم بالميكروبات التى تؤدى 
للخراج من جديد في اى لحظة , اما الجلد 
عن الخارج فيتغير لونه ويوضح تمامأ 
وجود ناصور بالداخل . 




















التشخيص والعلاج : 

أن الطبيب يستطيع ان يشخص مرض 
الناصور عند قحصص المستقيم بواسطة 
الامميع او المنظار وق احيان اخرى عن 
طريق الاشعة في مكان الخراج والصدر 
لمعرقة أذا كان سيب الناصور نتيجة 
لميكروبات السل ام لا أما طرق العلاج 
قتتمثل في اخذ العلاج اللازم ضد السل 
اذا كان هذا هو السيب في الناصور والا 
فان العلاج الاول والاخير هو احراء عدلية 
.جراحية ناجحة بواسطة طبيب حراح قدير 
لاستتصال قناة الناصور وفقتحتيه الداخلية 
والخارجية نهائياً واذا لم يحدث هذا فان 















٠ وجيزة‎ 

الوقلية منه : 

ان افضمل وقاية من مرض الناصور هى 
تجنب اسيابه القى ذكرنا من قبل وهذا 
يكون بتجنب الامساك وامراض الصدر 
كالسل مثلا والتهابات الجلد والقولون 
والحوادث واليلهارسيا . كما ان الاتصال 
بالطبيب من وقت لاخر لحفاظ على الصحة 
العامة امن لابد منه . 

















بقع ينية لذلك سمى هذا المرض بالفطر 
المتغير اللون هذا القطر يصيب عادة الرقبة 
والظهر والاكتاف والسدر ولايسبب التهاب 
,لانه لايتعدى الطبقة القرئية وهى من 
الامراض القليلة العدوى ويصيب عادة 
الاشخاص عن ضعيفى المناعة خلال فترة 


الحمل خلال العلاج بالكورتيزون - 
فترات مرض طويلة ٠‏ 


بها النخالية المتغيرة اللون وهذا اسبتعمال 
خطأ لان اليهاق هو مرض جلدي اخر عبارة 





الندوة ‏ العدد 4لاهم 


بالمنطقة ووضع الحلول لكل ما يعترض 
سبيل العمل في كل مرفق من المرافق 
الصحية وتهيتة جميع الامكانيات الى 
تسهيل عمل هذه الخدمات وفق توجيهات 
وارشادات معالى وزير الصحة الاستاذ 
فيصل الحجيلان . 


اجتماعا | 


حوار اجرته 
بثيئة رمضائني 

عن نقص اللون في الجلد . 
© من المعروق ان مريض البهق ف اثناء 
العلاج يجب ان يعرض المنطقة الصاية 
للشمس ما دور الشس في هذا المرض ؟ 
© © علاج البهق يحتاج للاشعة الفوق 
يتفسجية الموجودة باشعة الشمس لاتها 
تعمل كقاتل لهذا القطر زيادة على الادوية 
المضادة للفطريات وبعض مركيات 
الكبريت . 
© يصاب الانسان يمرضان جلديان - 
والعياذ يالته ‏ البرص ‏ والجرب وضح 
لنا تقسيرا تهذين المرضان وما سبيهما 
وهل ليما علاج وهل يترك اثر بعد 
التماثل للشقاء ؟ 
© © اولا البرص هو مرض تقصان 
الصبغة في الجلد لذلك تظهر يقع بيضاء 
بدون لون بوسط الجلد العادى اسبايه 
الفعلية ماتزال تحت الدراسة لكن هناك 
تاثم ورائى في جزء من الحالات وتاثير 
عصبي في جزء اخر وتأثير انزيمى ويكثر 
هذا المرقى ف يعض الحالات المرضية مثل 
زيادة افران الفدة الدرقية ومرض 
أديسون . 

أما العلاج قطويل المدى وبحاجة الى 
صير ويتركز قاعدة العلاج في مادة 
اليسورالين . 

ثانيا . الجرب لاعلاقة له بالمرض الايل 
وهو مرض قديم معروف عند الاقدمين وهو 
مرض شديد العدوى ويتتقل من شخص 
الى اخر بسهولة ويتسيب في الحكة العتيفة 
خاصة ليلا وهو عبارة عن طفيل يدل 
تحت الجد حيث يضع بويضاته ويموت 
هناك وتخرج هذه اليرقات الى الجلد لتسيب 
الهرش يكثر في المتاطق المردحمة وقليلة 


خلال 


علاجه يحتاج لفترة طويلة لذلك يراجع 


به المرضى العيادات عدم التزامهم بالفترات النظاقة ولى انه يصيب أى اتسان نظيف 
الطويلة للعلاج - ومبالغ في نظاقته . اما علاجه فسهل عدة 
ملاحظة : البهق كلمة عامية يقصدون دهنات لكامل الجسم من ينرات البنزويل 


او دهنة واحدة من مادة اللندين مع تعقيم 
كافة الملايس والشراشف . 


اخى الصائم 

يعتير الصيام علاجا لكثير من الامراض مثل التهلبات القولون 
والمعدة وامراض الكيد والسمنة وامراض القلب وضغط الدم والالام 
الروماتيزمية بصفة عامة والنقرس بصفة خاصة وحب الشياب على ان 
لايتناول الصائم كثيرا من المكسرات . 






السكر المكرر وتأثيره على القلب 








الصيام د 





وعن النشويات وعن تكرار 

اما وقد اقبل علينا شهر الير واليركة 
فعلينا استغلال هذا الشهر الكريم 
كأصحاء اولا لتخفيف اوزاتئا - 
ولايخفى على احد ما تسييه زيادة الوزن 
من اضرار وعلى المرضى أيضا الصيام لما في 
تخقيف الوزن من مساعدة للعلاج الدوائتى 
في امراض القلبي عدا الحالات الحادة 
خاصة متها المنومة في اللستشفيات التى 
تتطلبي علاجا مكثقاً يمتنع معه الصيام 
وحتى نستطيع ادراك حتمية الصيام 
بالنسبة لمرضى القلب عليتا ان تعرف ان 
عمل القلب كالمضخة التى يتوجب عليها 
دقع كمية من الدم بمعدل دل/د لتدور 
ضمن اوعية صغيرة متتاهية في الدقة 
ومنتشرة في كاقة اجزاء الجسم وهكذا فان 
أى زيادة في حجم الدم او اى زيادة في كتلة 
الجسم تفرض على القلب عملا زائداً 
وانقياضاً اشد . 

ويكفى ان نتصور ان اى زيادة في عدد 
ضريات القلب بمعدل ١٠/ضريات‏ في 
الدقيقة يقرض على القلب ان ينيض 
مرة زيادة عن عمله يوميا وهذا 
ليس بالامر السهل خاصة على قلب 
مريض . 

واذا علمنا ان غالبية الادوية القلبية 
تعتمد في عملها على انقاص عدد ضريات 
القلب وانقاص شدة هذه الضريات لعرفتا 
التأثير السيء جدا لزيادة الوزن على فعالية 
هذه العلاجات . 

هذا من تاحية ومن ناحية اخرى اصبح 
من الثابت والاكيد العلاقة يين مرض 
السكر وزيادة شحوم الدم من طرف ويين 
امراض القلب والشرايين من طرف آخر . 

واصبح من المعروف تماما ان الاقلال 
من الطعام والامتناع او التخفيف من 
السكريات والنشويات والشحوم ‏ خاصة 
الحيواتية المنشأ كل ذلك من شأنه أن يقينا 
من مرض السكر ومن زيادة شحوم الدم 
وبالتالى الوقاية من عدد لايستهان يه من 
امراض القلب والشرابين وعلى راسها 
ارتفاع ضقط الدم وخناق الصدر والجلطة 
القلبية . 

وهكذا اذا تمنا يقريضة الصيام 





بيت الله الحرام انطلاقا من مبدا كريم 


وصورة اليوم تمثل خادم الحرمين وهو دستمع الى الدكتور سليمان فقيه لدى 
اقتتاحه لاحد الصروح الطبية التى تحققت اخيراً . 


يمنع الاصابة بامراض القلب 





بقلم الدكتور/ 
محمد عامر عادل جاسر 
اخصائى امراض القلب 


© الابتعاد عن الاسراف في الطعام والشراب 


تهتم حكومة خادم الحرمين الشريقين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله 
اهتماما بالغاً بتوفير الرعلية الصحية للمواطنين والمقيمين والوافدين وحجاج 





الأربعاء ١‏ رمضان 409١اه‏ 













هو تامين الرعلية الصحية للجميع . 








التخفيف من كمية الطعام وتحسين نوعية 
الوجبات والابتعاد عن الدسم والنشويات 
من الاسباب التى تمنع 
كل عام وانت بخير بارك الله صدامكم وقيامكم واعاد الله هذا الشهر الفضيل بالخير و اليمن والبركة على امتنا الاسلامية وبعد . 
ليس هناك اى مرض يصيي القلب رغم كثرة هذه الامراض الا ويتحسن بالصيام هذه قاعدة ثابتة لاشك فيها هذا ما يدفعنا 


في كل مقابلة لمريض قلب جديد ان نؤكد له على ضرورة التخفيف من كمية الطعام وتحسين نوعية الوجبات والابتعاد عن الدسم 
الوجيات بشكل زائد . 


امراض القلب 





في الافطار والسحور يجذينا الكثير من الامراض 


بالشكل الصحيح ‏ وابتعدنا عن الاسراف 
في الطعام والشراب في الاقطار والسحور 
تعويضاً الما قاتتا من طعام في يومنا ‏ اذا 
تجنبنا ذلك تكون قد استطعنا وقاية انفستا 
من هذه الاضطرايات الخطيرة ولاستطعتا 
من جانب آخر ان تتخلص من شحوم 
متراكمة في اجسامنا وتخلصنا بالتالى من 
هذه العوامل المواهية لحدوث امراض 
القلب . 


السكر المكرر يتسبب في الاصابة بالامراض القلبية وتصلب الشرايين 


«لناكل الصحبح كى نبقى اصحاءء هذه الجملة هي عذوان لكتاب عللة 
التغذية الشهيرة السيدة(اديل ديقيس) والتى توضح فيه ان الاغذية والاطعمة 
التى تحتوى على كميات وافرة من السكر المكرر تتصف يان لها مفعول ضار مؤذ 
للصدة كما قالت ان الطعام الامريكى قد اصبح معظمه سكر مكرر يتبيعه سكر 
مكرر فالسكر يختلط بكل مادة وبكل لون وبكل صنف بالحبوب على انواعها 
بالكعك بالبسكويت بالفطائر بالمشروبات بالمرطبات بالبودنغ يللرق بالكسترد 
بالجلى بالفواكة المعلبة بالحساء بالخضار بطعام الاطفال وبالاخلطة الفورية 





0 فالطعام اليومى كله سكر آكله متقوع 
بالسكر كله مرشوش بالسكر؛ 

0 وتأكيدا لكلام عالمة التغذية الشهيرة 

للاطداء فقط السيدة (اديل ديفيس) قام الدكتور 


(يودكن) استاذ علم الغذاء ومبادىم 
التغذية الصدية في جامعة لتدى باجراء 
بجوث مستقيضه وشاملة في عادات التغذية 
لاريعين تجرية بعدها انتهى الى نتيجة 
خطيرة جدا وهى ان السكر المكرر سيب 
رئيسي ومن اسيلب الامراض القلبية 


ترياق جديد سد التسمم بالديجوكسين 

اجات (1(4آ) الامريكية مضادا 
جديدا (ديجيبند) لاستعماله في حالة 
التسعم بالديجوكسين . ديجييند عبارة عن 
اجسام مضادة توْحذ من الاغتام بعد 
حقنها بالديجوكسين . 

يحطى ديوبئتد ضد التسمم 
بالديجوكسين قرتيط معه ويخرجه عن 
طريق الكل بسلام ويتفع ديجيبند ضد 
التسمم بالديجوكسين كذلك . 

مع تحيات 
مركز معلومات الادوية والسموم 
يكلية الصيدلة بجامعة الملك 
سعود 





سلمان حماد الغريبى 


كما اثبت ذلك بالارقام والتى جمعها من 
مصادر موثوقة على أن استراليا هى من 
اكثر بلاد العالم استهلاكا للسكر والمكرر 
مما جعلها تحاقظ على ' نسية مرتقعة 
لامراضس القلب ومن هنا خرج العالم 
بنتيجة هامة وهى انه توجد علاقة كبيرة 
جدا بين السكر المكرر وأمراض القلب 
المختلقة . 

فكن حذثرا وتجتب الافراط في أكل 


الجسم من 8 الدهون الت تؤدى 

الى ارتقاع نسية الكسترول في اندم | 
والصوم هر الرجيم الطبيعى والواجيب [ 
اتباعه حتى لغير القادرين على المقاومة [ 
أمام الطعام وي الصوم قرائد لاحمر [ 





هل تعلم ؟ 

أن عملية الاكل تنظف الفم 
والاستان ولاتسمع بتراكم البكتريا 
لمدة طويلة خصوصا اذا كانت متبوعة 
ياستعمال السواك او الفرشاة . 

ويعتير الصيام حرمان للقم 
والاسئان من تغير وسط الفم وبالتاللى 
أعطاء فرصة لنمو وتكاثر يكتريا الدم . 

فوائد التمر 

التمر يحتوى على تسبة عالية من 
السكريات حوالى /7١‏ ومنها سكر 
العنب والقواكه والمعروف أن هذه 


المواد السكرية سريعة الامتصاص . 


سريعة التمثيل لاتحتاج الى عمليات 
هضم معقدة لتتحول الى مواد اخرى 
(كسترين) ثم الى مواد سكرية قا بلة 
للامتصاص كما يحدث في هضم 
التشويات ‏ 
ولذا فان المواد السكرية تمتص 
بسرعة وتعوض الجسم عن نقص 
السكر في الدم اثتاء الصوم وتزيل 
الاعراض الناتجة عن نقص السكر في 
الدم مثل. عدم القدرة على الحركة 
!"المثلى والشعور بالضعف والكسل 
وذوغان اليصر وعدم القدرة على التفكير 


هذا ما نعرفه حتى الان عن بعض 
شوائب الصيام ولاتنسى اننا لم نتؤت من 
العلم الا قليلا . وريتا عز وجل اذا فرض 
عليتا صيام شهر رمضان وجعله ركنا من 
أركان الاسلام فهى وحده جِلّ وعلا ‏ العالم 
بفوائد الصيام كلها ولكئنا نذكر القليل 
القليل في تهذيب للنفس والاخلاق وتعلمنا 
الصير وتحمل الجوع واحساسنا ما يعانيه 
الفقراء والمحتاجون والمحرومون وهذا ما 
يضفى على مجتمعتا المسلم صغة التألف 
والمحبة بين الاخوة ويزيد من تماسك بناء 
المجتمع المسلم ويجعله قويا كما اراد له 
الله ورسوله' ان يكون . 

مع دعائى للمولى تعالى أن يمن يالعقو 
والعاقية علينا اجمعين وان نخرج من هذا 
الشهر الكريم بالاجر والثواب لا بالجوع 
والعطش ققط . وكل عام وانتم يخير 








الاخ عاطف خضر بمركز صحى 
العتيبية الصفحة تشكر لك ما 
تكرمت بارساله من ملاحظات وفي 
نفس الوقت ترحب باتتاجك كما 
وعدت فيما يعود بالنقعة على الكل . 
الدكتور عبدالمقصود زعيتر 
الصفحة تشكر لك اهتمامك وتعاوثك 
البناء معها وموضوع الصيلع بين 
السحة والمرض سوف ينشر 
بالاسيوع القادم باذن الل 
الاخت كريسة.. ملجاء 
. بالصفحتين الماضيتين عدد رمضان 
والصحة فما هى الا مواضيع 
| بسيطة لان الصيام هو علاج لكثير 
من الامراض وسوف تواصل ذلك 
طيلة ابام الشهر الكريم وشكرا , 








: م سما 
ات ع اممو 
© عدن ١‏ اسم المولود ضائج محمد ابكر 
عيسي تاريخ الميلاد ١٠/11585/11ه‏ .7 - 
موسى محعد ابكر عيس تاريخ الميائد 
1ه 7 مريم محمل ابكن 
عيس تاريخ الميلاد /19/8/11هف. 5 - 


حليمه محمد ابكر عيمى تاريخ الميائه . 


04117 1ه.. 5ه أحمد محمد ايكر 
عيس تلريخ الميلاد 4/0/7ة9اه. 5- 
حميله محمد ابكر عيمى 117597/11/7ه. 
تعلن لجنة المواليد بان اللدعو محمد ابكر 
عيسى الجنسية نيجيرى طلب منج ابئلؤم 
السته المدون اسمائهم بعانيه شهادة ميلاد 
عقب القيد بسجلات القيد باعتبار انه من 
مواليد مكه المكترمه فكل من له معارضة فل 
الطلب فليتقيم الى لجنة اكواليد بذلك خلال: 
ثلاثة شهور من تاريخ نشر الاعلان . 
© تعلن لدارة الاحوال المدنية بمكة المكرمة 
بائه تقدم لها المدعو محمد يوس ين 
عبدالفنى بن محمد ولى الداعل لحفيقلة 
النفوس رقم 75418 وتاريخ 
0ه سجل مكة المكرمة يطلب 
اضافة لقبه فتئى ليصبح اسمه الكامل 
بحفيظة نفوسه المشار آليها مستقبلا محمد 
يونس ين عبدالقني بن محمد ولى فتنى فمن 
له معارضة على هذا فعليه مراجعة هذه 
الادارة خلال شهرين من تاريخه و بعد انتهاء 
المدة فسوف ينهى «وضوعه وفقا لاتعليمات 
وا عن وراء القصد ودمتم . 
© يعلن عبدالك عوضة محمد البقبى عن 
فقد رخصة قيادة عمومى رقم 177٠1‏ تاريخ 
4ه صدرة من مكة المكرمة 
يرجى من يعثر عليها ان يسلمها الى عرودر 
مكة المكرمة . 


شارع. بو ألنتاهية هارة عونيى تركسنقي تت ؟ م 


© تعلن المحكمة الشرعية الكبرى بمكة 


المكرمة للعموم ان حميد بن عمر زايد 
الصاعدى تقدم الها بطلب حجة استحكام 
لكامل الحوش وبداخله مساكن سفلية ارضنا 
وبئاء المحدودة المشتملة على مساكن سفلية 
بمنافعها الشرعية الكائتة المعلبده حارة 
لقيطة شرق شارع الحج . 

شرقا الارض الجبليه الييضاء الكلثنة 
امه . 

غربا السكه اللوصله لعلو الجبل وبها 

شاما السكه النافذه وبها باب . 

' يعنا الارض الجيلية البيضاء الكائنه 
كمه , 

فكل من له معارضة يتقدم الى المحكمة ل 
مدة شهر من تالريخه واذا مضي الشهر ولم 
يغارض احد ق ذلك يجرى اللأزم نحو طلبه 
ولاعلان العموم خرر . 
© تعلن المحكمة الشرعية الكبرى بمكة 
المكرمة المعموم ان ابراهيم محمد ينين 
اللهيبي الحربي تقدم اليها يطلب حجة 
استحكام لكامل الحوش وبداخله غرفتان 
ارضا ويتاء المحدوده المشتملة على مساكن 
سفلية بمنافعها الشرعية الكائنة المعليدة 
ريع ذاخر خلف المجزرة المحدودة : 

شرقا ارض جبلية بيضاء الكائتة ثمة . 

غربا ملك المنهي وتعام الحد ملك 
عبدالقلدر الهندي وصائم حميد اللقماني . 

شاما السكة الموصلة للجيل وبها الباب . 
؛ يمنا السكة الغير نافذة وبها الباب وتمام 
الحد هلك حميد مبارك اللقماتي . 

فكل هن له معارضة يتقدم الى المحكمة ال 
مدة شهر من قلريخه واذا مضى الشهر ولم 
يعارض احد إل ذلك يجرى اللازم نحو طلبه 
ولاعلان العموم حرر . 





© بعلن معيضن سعد اللهيبى عن فقد 
استمارة سيارة دينا متسوبيثي مغم رقم 
41 نكل السعودية صادرة من جده . 
يرجى عن يعثر عليها أن يسلمها الى مرور 
مكة المكرعة . 
© يعلن محمد علي عيده الحبيشى عن فقد 
جواز صفر رقم ب2445؟1 تاريخ 
41م صادر من جدة 
يرجى من يعثر علية أن يسلعه الى 
القنصلية اليمنية بجدة ٠‏ . 
© يعلن كمال حسن احمد يخش عن فقد 
استمئرة الشهادة الثلنوية العامه لعلم 
+4 صائرة من مئة المكرمة 
يرجى من يعثر عليها أن نسلعها إلى ادارة 
التعليم بمكة المكرمة . 
© يعلن احمد صائح باسيف عن فقد رخصة 
مشقل الهودج رقم 1/9٠‏ تاريخ 
7ه صادرة هن مكة المكرمة 
يرجى من يعثر عليها ان يسلعها الى 
البلديه السادسة بمكة المكرمة . 
© يعلن ابو الحسين 
وازِر على عن فقد جواز 
سفن رقع 1590111 
تاريخ 4/52 /اخقام 
صادر من ؛ دكا 





1 تاريخ 





148-117 صادر 
من دكا 





تلن جميل خوقير عن القدان استمارة 
سيارة هوا خصوصى ياسم فاروق جميل 
عبدالرحمن خوقي . رقم اللوحة 1795816 
رقم الهيكل ٠١91‏ الموديل م وسيارة 
هوندا رقم اللوحة 11817171 رقم الهيكل 
ترونا تويوتا الموديل 247 . 

فعلى من يجدهما يسلميما الى مرور مكة 
المكرمة . 
© يعلن جميل خوقير عن فقدان لوحات 
السبارلت الاتية ارقامها واسمّلقها . 

رقم اللوحة 1١77١51‏ متركة تام موديل 
8 مصير اللوحات جده وفقد رقم اللوحة 
5 ماركة تام اسعاف موديل 25م 
مصدر اللوحة جدة وفقد رقم اللوحة 
م4071 ماركة فارقو موديل +28 مصدر 
اللوحة جدة وفقد رقم اللوحة 5177157 
ماركة فارقو مصدر اللوحة جدة وفقد رقم 
اللوحة 5154004 وانيتٍ داتسون موديل 
8 مصدر اللوحة مكة المكرمة . 

فيرجى هن يعثر عليهم ان يسلمهم الى 
ادارة مرور مكة المكرمة اي جدة . 
© يعلن ضياء الدين 
مهين الدين عن فقد 
جواز سفره رقم 
6 ا تلريخ 
م صلدر 
من سيلت ٠‏ 

يرجى من يعثر عليه ان يسلمه الى سفارة 
بعلن عيداق ملك عبرالحق عن فقد 
استمارة سيارة مازدا 154 موديل 78 رقم 
اللوحة 14447918 صادرة من المدينة 
المئورة . 

الرجاء ممن يعثر عليها يسلمها مرور 



































اعلان 
© تعلن ادارة التعليم بالليث عن حاجتها لمبنى يكون مقرأ للمدرسة الثانوية بالليث 
بديلاً عن المبنى الحالي لن تتوفر بالمينى الشروط الاتية ب 
١‏ ]ان يكون المبنى من الخرساتة المسلحة . 
؟/ان لا يقل عد الغرف عن خمسة عشر غرفة . 
"'/ان لا يكون مالك المبنى احد منسوبي الادارة «الوزارة» . 
4/ان يرفق مع الاوراق صك اللملكية . 

لذا فمن لديه من المواطنين يمدينة الليث مبنى تتوفر فيه الشروط الموضحة بعانيه 
عليه التقدم يطلب ياسم مدير التعليع بالليث/ قسم الاجور ويوضح العنوان كاملا ورقم 
التلفون ان وجد ‏ علما بان آخر موعد لقبول الطليات هو تاريخ 1407/5/97 ها. 

وبات التوفيق 
اعسلان متافسة حكومية 

اسم الجهة المعلثة . ادئرة تعليم الاحساء . 
لصم المئلفسة ووصفها وغرضها : نقظافة مبنى بيت الطلبة بمتطقة الاحسام . 
قيعة ولائق المنافسة : (50) خمعون ريال . 
مكان بيع الوثائق قسم المحاسية يادلرة التعليم بالاحساء . 

آخر موعد لتقديم للعروض : يوم الاحد للوافق 1/4١4017/1اه.‏ 
مكان تقديم العروض : قسم ائشتريات بادارة التعليم بالاحساء . 
موعد فتح للظاريف : يوم الائنين الموافق ١٠/1019/11لها.‏ 
ملاحظات ٠‏ (1) يرفق شمن العطاء التاي - 
١‏ -خطاب ضعان بنكى مبدئى 1/1 من قيمة العطاء سارى المفعول لمدة ثلاثة شهور ولا تفيل الشيكلت 
مهما كلنت . 
- صورة من شهادة تسديد للركاة والدخل سارية المفعول . 
- صورة عن شهادة الاشترلك إلى الغرفة التجارية 
4 - صورة من السجل للتجارى . 
ه - شهادة من احد البنوك الوطنية توضح المركز الماثى والقدرة الانتمائية للمقاول ومدى قيامه 
بالوفاء بالتزاماته تجاه الاخرين بشكل عام . 
(ب) يلتزم التقيد بالشروط التالية - 
١‏ الدخول فى هذم المنافسة على المقلولين السعوديين . 
" - تفضل المئتجات الوطنية على غيرها لى المنتجفت ذات المنشا الوطنى . 
' - يقدم العطاء على النموذج اللعد لذلك ولارفق بالشروط وللواصفات ولايجوز على غيره من اصل 
وللاث صور داخل غارف مختوم بانشمع الاحمر مع كتاية الاسعار بالارقام والحروف وعدم 
التشطيب . 
؛ - الالتزام والتقيد بما ورد لل نظام مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها ولللائحة التنفينية 
اللعمول يها حائيا (علما يان للادارة حق الالغاء دون ليداء الاسياب . 
اعلان 











اسم لانافسة . وزارة للعارف . 
اسم التافسة ووصفها وغرضها : تعديل موعد تقديم عطاءات منلاسة ترميم اسوار ولبراج الدرعية 
القديمة بالرياض لعلم 1428/11409اه-. 

رقمها : 77 . 

سعر النسخة . )0٠0(‏ ثلاتة الاف ريال . 

مكان بيع الوثلئق : ورَارة المعارف لدراة المشثريات ٠‏ 

لاخر موعد لتقديم العطاعات الساعة الثلنية من يعد فظهر يوم التلاتاء لنوافق ١٠/١١/1401اه-.‏ 
موعد فتح المظاردف : للساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء للوافق 51/١١109//1اها.‏ 
أعسلان 








رقم المنافسة : 1026/1140907/4اهف. 

لسع الجهة المعلنة : وزارة اليرق والبريد والهاتف ديوان الوزارة بالرياض . 

اسم المئافسة ووصفها وغرضها . تامين ورق حرارى هراكز اليرق العامة بللملكة , 

آنيمة وثلئق المنافصة ٠‏ ز٠٠2)‏ خمسملتة ريال . 

عكان بيع الوتلئق ' الادارة المالية فسم المناقصات الدور التالث يميني”الوزارة بالرياض 
لخر موعد لتقديم العروض : يوم الثلاثاء 1/1١1517//1ه‏ الموافق ٠40/17/9ةام‏ , 

مكان تقديم العروض : الادارة الالية فسم المناقصات يمينى الوزارة بالرياض . 

موعد فتح للظاريف : الساعة العاشرة صباح يوم_180//11/1ه المولفق 5/٠‏ /لاحقام . 
اعلئن تلجيل متاقصة سم 

© تعلن ادارة التعليم بمتطقة القصيم للبنين عن تاجيل منلاصة نظاقة المدارس الدفعة 
الثالثة ليصبح اخر موعد لتقديم العروض يوم الاحد ١6‏ شوال /9٠14ه‏ وفتح المظاريف 
يوم الاثنين 17 شوال 14017ه في تملم الساعة العاشرة صبادا في مبنى ادارة التعليم 
ببريدة . وال الموفق . 








اعلان عن منافسة علمة - 

اسم الجهة المعلنة ٠‏ وزارة الدفاع والطيران رئاسة الطيران المدئى مشلردع المطارات 
الدولية , 

رقم المنافسة : (ش - 4- 087 ب ف- صفر) 

اسم المنافسة ووصفها وغرضها : اجهزة الارصاد الجوية : تصميم وتوريد وتركيب 
وانشاء اجهزة الارصاد الجوية في مطار املك فهد الدولي وصيلنة الاجهزة للدة 156 بوما . 

قيعة وثائق المنافسة . (١٠٠,١؟)‏ عشرون الف ريال سعودى . 

موعد ومكان بيع الوثائق : ابتداء من لا رمضان 114007اه (ه مليو /1441م) من مقر 
ادارة مشروع مطار الملك فهد الدوفى الكائن غرب تقاطع طريق راس تنورة مع طريق 
ابو حدرية السريع بلمئطقة الشرقية . 

آخر موعد لتقديم العروض : الصاعة ٠١‏ صباحا ‏ يوم الثلاثاء ١١‏ ذو القعدة 
7ه الموافق ا يوليو لاقام 

مكان تقديم العروض . مقر ادارة المشظروع المشار اليه اعلاه . 

موعد فتح المظاريف : الساعة ١١‏ صياحا ‏ يوم الثلاثاء 1١‏ نو القعدة 11097اه 
الموافق 7 يوليو /اهةام . 

ملاحظات . ١‏ - يقتصر الاشتراك في تنفيد المشروع المذكور على المقاولين المصتفين من 
قيل وزارة الاشغال العلمة والاسكن لي نوع ومستوى الاعمال المطلوية . 
” - يتم شراء الوثائق يموجب شيك مصدق هن احد البنوك المحلية صادر لامر الجهة 
ال معلنة ولصالح المنافسة المطلوية . 
"ا يستيعد أى عطاء يرد بعد الميعاد المحدد او غير مصحوب بالوثائق التظامية 
المطلوبة بوثائق المثافسة . 
4 - الموعد التقريبى للبت في العروض هو نهلية شهر محرم 1104ه. 

اعلا عن متافسة عامة 

اسم الجهة المعلنة : وزارة الدفاع والطيران ‏ رئاسة الطيران المدنى مشاريع المطارات 
الدولية . 

رقع المنافسة : (ش - 4- ١031‏ - ب ف - منفر) 

اسم المنافسة ووصفها وغرضها : اجهزّة التقل بالصالات : وتشعل الاعمال كافة 
العمليالت اللازمة لتصميم وتصنيع وتوفير وتركيب واختبار وصيانة كاقة المصاعد 
والسلائم والممرات المتحركة ف مشروع عطار الملك فهد الدولى . 

قيعة وثائق المنافسة : )٠١,٠0٠١(‏ عشرون الف ريال سعودى . 

موعد ومكان بيع الوثائق : ايتداء من 1١‏ رعقان 14017ه (؟ علي 140ام) يمقر 
ادارة مشروع مطلر الملك فهد الدوني الكلثن غرب تقاطع طريدق راس تئورة مع طريق 
ايو حدرية السريع بالمنطقة الشرقية . 

آخر موعد لتقديم للعروض . الساعة ٠١‏ صباحا ‏ يوم الخميس 1١‏ نو القعدة 
01 1ه الموافق 1١١‏ يوئيو لالمقام 

مكان تقديم العروض : عقر ادارة المشرهء المشار اليه اعلاه , 

موعد فتح المظلريف : الساعة ١١‏ هسلحا ‏ يوم الخميس ١١‏ ذو القعدة 1019اه 
الموافق ١١‏ يوليو /اخقام . 

ملاحظات ١‏ - يقتصر الاشتراك يي تنفيذ المشروع المذكور على المقاولين المصنفين من 
قيل وزارة الاشغال العلمة والاسكان في نوع ومسلوى الاعمال المطلوية . 
" - يتم شراء الوثائق بعوجب شيك مصدق من احد الينوك المحلية صادر لامر الجهة 
المعلنة ولصفح المنافسة المطلوبة . 
7 يستبغر اى عطاء يرد بعد الميعاد المحدد او غير مصحوب ب#وثلئق النظلعية 
المطلوبة يوثائق المتافة . 
ع اللوعد, التقربيى للبت في العروض هو تياية شنهر محرم 11408اه. 





المديئة المثورة . 








اعلان عن هنافسة علمة 

اسم الجهة المعلنة : وزارة الدفاع والعتيران ‏ رئاسة الطيران المدنى مشاريع المطارات 
الدولية . 

رقم المنافسة (شن- 4 260- ب ف- صفر) 

اسم المنلؤسة ووصفها وغرضها انظمة الامز/ تشمل الاعمال تحديد وتصبيع 
وتوريد وتركيب انظمة الامن للمطار . 

قيمة وثلثق المنافصة : (١٠٠١؟)‏ عشرون آلف ريال سعودى 

موعد ومكان بيع الوثائق . ابتداء من ١8‏ رمضان /101١ه‏ (؟١‏ مليو 11410م) بعقر 
ادارة مشروع مطلر الملك فهد الدونى الكائن غرب تقاطع طريق راس تنورة مع طريق 
ابو حدرية السريع بالنطقة الشرقية 

آخر موعد لتقديم العروض : الساعة ٠١‏ صبلحا ‏ يوم الاربعاء 14 ذو القعدة 
/140ه الموافق 12 يوليو لاخكام 

مكان تقديم العروض : مقر ادارة المشروع المشار اليه اعلاه 

موعد نتح المظاريف . الساعة ١١‏ صباحا يوم الاربعاء 165 نو القعدة 4007اها 
المواقق 16 يوليو '141ام . 

ملاحظات ١ ١‏ - يقتصر الاشتراك في تنفيذ المشروع المذكور على المقلولين المصنفين من 
قيل وزارة الاشفال العامة والاسكان في نوع ومستوى الاعمال المطلوية . 
- يتم شراء الوثائق بموجب شيك مصدق من احد البئوك المحلية صادر لامر الجهة 
المعلتة ولصالح المثلاصة المطلوبة . 
يستيعد اى عطاء يرد بعد الميعاد المحدد أو غير مصحوب بالوثائق النظامية 
المطلوبة بوثائق المناضمة . 
- الموعد التقرييى للبت في العروض هو نهاية شهر محرم 11204ه. 








اعلان عن مئافسة علمة 

اسم الجية المعلنة : ورّارة الدفاع والطيران ‏ رئاسة الطيران المدتى مشاريع المطارات 
الدولية . 

رقم المنافسة : (ج - 2724-8 - وام- صفر) 

اسم المتاضسة ووصفها وغرضها ٠‏ تنفيذ خدمات النظاقة يمطار الملك عبدالعزيز الدوي 
وتشعل الخدمات توفير كافة العمالة والفندين والمهنيين وا مواد والمعدات والمواد القابلة 
للاستهلاك اللازمة لتنفيذ الخدمات بعطار الملك عيدالعزِين الدولي يجدة ‏ علما يان الموعدر 
التقريبى لبداية تنفيذ الخدمات هو ١١/١108/1اها.‏ 

اقيمة وثامئق المنافسة : )١9.000(‏ خمسة وعشرون الف ريال سعودى . 

موعد ومكان بيع الوثائق : ابتداء من يوم الثلاثاء *1/١14-7/1ه‏ بمقر ادارة 
مشاريع المطارات الدولية (مبنى رقم 51١‏ غرفة رقم 57) الكائن بمنطقة عطار الملك 
عيدالعزيز الدولي بجدة . 

اخر موعد لتقديم العروض : الساعة ٠١‏ صبلحا ‏ يوم الاثنين 1019//17/15اه 
حرم / مق 

مكان تقديم العروض : عقر ادارة للشروع المذكور اعلاه . 

موعد فتح المظاريف : الساعة ١5‏ ظهرا - يوم الاثنين 5١/407/11اها‏ 
حلم مولن 

ملاحظات : ١‏ - يقنصر الاشتراك في تنفيد المشروع المذكور على المقاولين المصئقين من 
قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان في نوح ومستوى الاعمال المطلوية , 
يتم شراء الوثائق بعوجب شيك مصدق من احد البنوك المحلية صلدر لامر الجهة. 
المعلتة ولصقح المنافسة المطلوبة . 
'' - يستيعد أى عطاء يرد بعد الميعاد المحدد او غير مصحوب بالوثائق النظامية 
المطلوبة بوثلئق المنافسة . 
+ - الموعد التقرييى للبت في العروض نهاية شهر ربيع الاول 1524ه. 





اعلان عن هنلفسة عامة 

اسع الجهة المعلئة : وزارة الدقاع والطيران ‏ رئاسة الطيران المدني مشاريع المطارات 
الدولية . 

رقم المنافسة : (ج - 4- ١586‏ - و م- صفر) 

اسم المنافسة ووصفها وغرضها : تنفيذ خدمات ادارة وصياتة وتشغيل مطار الملك 
عبدالعزيز الدولي ‏ وتشمل الخدملت توفير كافة العمالة والفنيين والمهنيين والمواد 
والمعدات والمواد القابلة للاستهلاك اللازمة لتنفي الخدمات والخدملت الادلرية 
والمسلندة بعطلر الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ‏ علما بان الموعد التقريب لبداية تنفيذ 
الخدعات هو 5١/١٠/108اه.‏ 

قيمة وثائق المنافسة : )٠٠١٠٠١(‏ ملئة الف ريال سبعودى 

موعد ومكان بيع الوتائق : ابتداء هن يوم الثلاثاء 1/١15017/1ه‏ يعقر لدارة 
عشاريع المطارات الدولية (مبتى رقم 5٠‏ غرفة رقم 56) الكلثن يمنطقة مطار تثلك 
عبدالعزيز الدونى بجدة 

اخر موعد لتقديم العروض : السلعة 
1 تلقام 

مكان تقديم العروض : مقر ادارة المشروع المذكور اعلاه . 

موعد فتح المظاريف : الساعة ١١‏ ظهرا- يوم السبت 4١1/١15028/1اها‏ 
ده لوقام 

ملاحفلات : ١‏ يقتصر الاشتراك في تنفيذ المشروع المذكور على المقاولين المصنفين من 
قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان في نوع ومستوى الاعمال المطلوية . 
؟ ‏ يتم شراء الوثائق بموجب شيك مصدق من احد البئوك المحلية صادر لامر الجهة 
المعلتة ولصائح المنافسة المطلوية . 
“' م يستبعد أى عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لو غير مصحوب بللوثلئق النظامية 
المطلوية يوثلئق التلفسة . 
4 - الموعد التقريبى للبت في العروض تهلية شهر جمادى الاولى 08١4اها.‏ 
تعلن للديرية العامة لسلاح للحدود عن رغبتها فى طرح المنتقصة التاكية ‏ 
١‏ - رقم المناقصة . 1897/10هب. 
؟ - امم اللناقصة ووصفها ؛ تامين سيارات . 
- مكان استلام الشروط وللواصفات وتقديم العطاء . ادارة المألقصات والعقود . 
+ - قيمة الوثيقة : )٠٠٠١(‏ الف ريال فقط لاتمستود . 
ه - لخر موعد لتقديم العطاءات . هو يوم السبت امولفق 4؟/١١/1097اها.‏ 
5 - تاريخ فتح للقاريف : فل تمام الساعة التاسعة صبباحا عن اليوم التاق . 
ملاحظات . يجب ان يكون المتقدم متخصص ف بسع وشراء للسيارات على السادة الراغبين فى 
الاشتراك إل هذه المناقصة التقدم للادارة التقدم للادارة وللتكورة اغلاه للحصول على نسخة من 
الشروط والمواصفات بعد تسديد قيعة النسخة لدى الادارة المالية بالمديرية .. وبالله التوفيق . 
اعلان 
وزارة اكيرق واليريد والهاتف 

اللنطقة الغربية للاتصالات 
منطقة مكة المكرعة للاتصالات 


٠‏ صيلحا ‏ يوم السيت 4:4/1/164اها 





رقم للنافسة ١‏ 1 . 
اسم الجهة المعلتة . وزارة اليرق واليريد والهلتف منطقة مكة المكرمة للاتصالات . 
اسم المنافسة ووصفها اعمال الحفريات والتمديد وصيلتة وتركيبات الشيئة للهاتفية الحقية 
ومستلزماتها بمئطقة مكة المكرمة للاتصالات والمراكز التلبعة لها . 
قيمة وثائق المنافسة ' ٠٠٠١‏ ريال 
مكان بيع الوثائق وتقديم العروض . منطقة مكة المكرمة للاتصالات بالعمية . 
آخر موعد لتقديم العروض : نهلية دوام يوم السبت 14017/10/54ه المولفق 8/5١‏ /لاخقام . 
موعد ومكان فتح المظاريف ٠‏ الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد 55/١1107/1اه‏ لتوافق 
1م بسمنطقة مكة المكرمة للاتصالات بالعدرة . 
مجال التصنيف : الاغمال الكهريلئية . 
ملاحتلات . يقتصر الاشتراك فى هذه المنافسة على الشركات والمؤسسلت للوطنية فقط . 

أفعل من بيرغب الاشتراك في هذه المنافسة أن يتقدم بطلب لمنطقة مكة المكرمة للاتصالات لشراء 
نسخة من الشروط والمواصفات وجداول القميات الخاصة بها خلال سساعات الدوام الرسمى وعلى ان 
بسدد قيمة النسخة للادارة المالية وللعوم جرى نشره . 


التدوة ‏ العدد 4لادهم 


ت محممم” 


00 


© تعلن المدكمة الشرعية ببالتسعر انه 
اتهى اليها المواطن محمد تامير الاسفرى 
أحامل الحفيلة رقم 0088© فإ 
7ه سجل جده قائلا أن من 
الجلرى فى ملك موكله عييد علي عبود 
الاسيرى ييوجب الوكالة رقم 4؟ إل 
4ه صادرة من كلتب عتل 
الطائف وتحت تصرف موكله القطع 
الزراعية الواقعه بقرية القرى وحدودقا 
واطوالها كالتانى اولا نصف صد ثابت من 
الجهة الغربية سقى على بثر الخضراه 
يحدها شمال مجرى ماء الحوزة بطول 
6 "ام وجنوبا فحفد احعد حمود ومجري 
ماء العتمات بطول 6م وشرقا علنض غلى 
عبود بطول 2١م‏ وغريا مجري ماء العتمات 
بطول هم . 

تانيا القطعة الزراعية المسماه الخريقه 
سفى على مثر الخضراء محياة وبثرها من 
قبل عام هم؟١‏ الت اليه بالشراء يحدها 
شهال همجرى ماء الحوزة من بثر الخضراء 
يطول ١4م‏ وجنوبا احمد بن علئضي يطول 
ام وشرقا بجرى ماء الحوزة بطول 1م 
وغريا مستوى يثر الخشراء يطول 4م 

اثالنا قطعة الخنقة وشطها الشمالقى 
الغربي وشعيتها الجنوبية عدد سبع قطع 
كبيرة وصغيرة ويحدها شمال الاغرب جبل 
صترى وعلى محمد يروجى بطول الام 
وجنويا عائض عل عبود يطول 19م يتحني 
جنوبا غربى يعبدالك محمد جعيران يطول 
0'م ويخترق المزرعة سلقيه على بن محمد 
حعود) وشرقا فلافر محمد الوايق لالام 
ينكى بساقية على بن حمود 01م يدكسر 
شمال 18م ينحنى 7١م‏ ينحئى 4م ينحني 
جنويا شرقى بعلى محمد حمود بطول 10م 
ينكسر شرق بمحمد بن ناصر القعيطى يطول 
١٠م‏ ينكسر درق يصور المزرعة وشطها ١1‏ 
م وغربا على محمد بروجر وشريفةه عل 
بطول 4لام ينتصر شمال غربى بشريفه على 
١٠م‏ ينكسر شمال بشريفه دم ينكسر بشريفه 
ومحمد على ابو كلاب يطول ؟هم والمجموع 
الكلى للمسلحة للسقى 5174م دوئم للعثرى 
لم مريعا علما ان الاطوال والحدود 
طبقا للا جاء بالرسم الخروكىر الوارد مز 
الكتب الزراعى بباللسمر برقم /247١14‏ م 
إل 18-7/1/54ه المتضمن عدم المعارضة 
وطلب حجة استحكلم باسم موكل فعا كل 
من له معلرضة التقدم لهذه المحكمة خلال 
شهر من تاريخ نشره واه الموفق 


© تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في مكة 
المكرمة المواطن حسن محمد عبدالت بنديلق 
مفيدا ان دفتر حفيظة نفوسه رقم 811507 
وتارمخ /8/17/1١6‏ سجل مكة المكرمة قد فقد 
هنه يرجى ممن يعثر عليه ان يسلمه لادارة 
الاحوال المدنية فى مكة المكرمة أو اقرب ادارة 
احوال مدنية ‏ لان حيارة هذه الحفيظه او 
اخقائها او العيث بعدوناتها او استعمائها 
من قيل غير صاحبها يعد مخالفة يعاق 
عليها التظام . 


© تعلن المحكمة الشرعية الكيرى يمكة 
المكرمة للعموم ان يحي بن عمران بِنْ احعد 
تقدم اليها بطلب حجة استحكام لكامل الدار 
ارضا ويناء المحدوده المشتملة على مساكن 
سفلية بمنافعها الشرعية الكاثتة بحارة 
علقيه من محله الزاهرالمحدودة . 

شرقا السكة النافده ويها الياب . 

غريا ملك عبدالنطيف الحربى . 

شاما الزقاق الغير ناف والفاصله بين هذا 
المحدود وملك قاسم جيزائى . 

يعنا ملك صالح ايراهيم نوري . 
فكل من له معارضة يتقدم الى المحكمة إل 
عدة شهر من تاريخه واذا عضى الشهر ولم 
يعارض احد فى ذلك يجرى اللازم نحو طليه 
ولاعلان العموم حرر . 
© يعلن على بلفيث رفاعى عن فقد رخصة 
عمل رقم 5047 تتريخ ‏ 104/7/197اه 
صادرة من مكة المكرمة يرجى من يعثرعليها 
ان يسلهها الى مكتب العمل بدكة المكرمة . 
© يعلن ياسر ايراهيم هارون عن فقد دفتر 
أقامة رقم 54١٠اشره‏ تاريخ 
1ه ,صادرة من مكة المكرمة 

يرجى من يعشل عليها ان يسلمها الى 
جوازات مكة المكرمة . 
© يعلن عبدالجليل على حسين عن فقد دفتر 
اقلمة رقم 5٠١144818798‏ تاريخ 
8ه صادرة من مكة المكرهة 

يرجى من يعثر عليها ان يسلعها الى 
جوازات مكة المكرمة . 
© تقدم الى ادارة الاحوال المدنية فى مكة 
المكرمة المواطن قهد عبدالمستار عيدالرزاق 
زمير مفيدا ان دقتر حفيتقة نفوسه رقم 
4 وتاريخ 1944/5/18ه سجل 
مكة المكرمة قد ققد مقه . 

يرجى من يعثر عليه ان يصلمها الى لدارة 
الاحوال المدنية فى مكة المكرمة او اقرب لدارة 
احوال مدنية لان حيازّة هذه الحفيقة أو 
اخفاتها او العيث بعدوناتها او استعمائها 
من قبل غير صاحيها يعد مخالفة يعاقب 
عليها انتظام . 
© تقدم الى لدازة الاحوال المدنية ف مكة 
المكرمة المواطن حماد حمود صلاح اللهيبى 
مفيدا أن دفتر حفيقلة نفوسه رقم 5017 
وتاريخ 1755/7/16١ه‏ مسجل مكة المكرعة 
قد ققد منه . : 

يرجى من يعشر عليه أن يسلمها الى ادارة 
الاحوال المدنية فل مكة المكرمة أو اقرب ادارة 
احوال مدنية لان حيازة هذه الحفيظة أو 
اخفائها او العيث بمدوناتها او استعبالها 
من قبل غير سملعيها يعد مخالفة يعاقب 
:عليها التظام . ' 
© تقدم الى ادارة الاحوال المدنية فى مكة 
المكرمة المواطن سعيد عبدالل سعيد يصرى 
مفندا ان دفتر حفيظة تفوسه رقم 115158 
وتاردخ 1401/7/15ه سجل مكة المكومة 
قدا افقداامته . 

يرجى من يعثر عليه ان يسلمها الى ادارة 
الاحوال المبتية ق مكة المكرمة او اقرب ادارة 
أحوال مدنية لان حدئزة هذه الحفيققة او 
اخفائها لو العيث بمنوتاتها او استعمقها 
من قبل غير صاحبها يعد مخائقة يعاقب 
عليها التظلم . 
© تعلن المحكمة الشرعية الكيرى بمكة 
المكرمة للعموم لن مطلق هذسى هادى 
العميرى تقدم اليها بطلب حجة استحكام 
لكامل الدار من الشرق حوش ومن الغرب 
المنتملة على مسلكن سفلية يمناقعها 
الشرعية الكلئتة لتعايده يوادي جليل شرق 
شارع الحع . 

شرقا علك معد مطلق العميري . 

غريا ملك سعيد محمد اللحيائى وتملم 
الحد المكه الفير ثلقاد ويها الباب . 

شاما ملك محمد معوشى اللحياتى . 

يمنا السكه الثافذه ويها الياب . 

فكل من له معازضة يتقدم الى المحكمة 3 
هد شهر من تلويته واذ؛ مقى الشهر ولم 


ولاعلان العموم حور . 


يعارض احد فق ذلك يجرى لللازم نحو طليه 


اخحدمانت النند 


© شارع )٠١١‏ عمارة الدبل بع شن ا تا الكولاكه 
© عمارة محمد على النيدر انه 
]0 اه البخدادية . عمارة الجوهرةات 


© يعلن علمان غلام رسول عن فقد لوحة 
سيرة كرلون م١85‏ رقم 1415754 اخ 
السعودية صادرة من مكة المكرمة . 

يرجى من يعثر عليها ان يسلمها الى مرور 
مكة المكرعة . 





جواز سفره رقم 
50-4 تاريخ 
م صادر 2 
هن أجِيكم اند 

يرجى من يعثر عليه ان يسلمه الى 
القنصليه الباكستلتية بيده 
© تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في الطائف 
المواطن عثمان ايوب عمر بخاري مفيدا ان 
دفتر حفيظة نفوسه رقم 5١516‏ وتاريخ 
0ه سجل الطائف قد ققد مثه . 

يرجى من يعثر عليه أن يسلعه الى ادارة 
الاحوال المدنية ف الطائف او اقرب ادارة 
أحوال مدنية لان حيلزة هذه الحفيظة لقو 
اخفائها او العبث يمدوناتها او استعمالها 
من قبل غير صاحيها يعد مخالفة يعاقب 
عليها النظام . 
© تقدم الى ادارد الاحوال المدنية فى الطلئف 
المواطن ابراهيم اسحلق عبدالفتاج 
التركمائي مقيدا ا بطلقته الشخصية رقم 
الاقمه ٠٠١2‏ وتاريخ ‏ ١٠51057/5/7اها‏ 
سجل الطائف قد فقدت منه 

يرجى مز يعثر عليه أن يسلعه الى ادارة 
الاحوال المدئية ف الطائف او اقرب ادارة 
احوال مدنية لان حيازة هذه البطاقة او 
اخفائها او العبث بمدوئاتها او استعمالها 
عن قيل غير صاحبيا يعد مخالفة يعاقب 
عديها النقلام 


لاط له رك كم 


© تعلن المحكمة الشرعية يقلوه أنه تقدم 
اليها المواطن عطية سعيد مساعد الزهرانى 
طاليا حجة استحكام على عقارد الواقع اق 
تبسر الغرد بعبد الحميد التابع لقلوم 
والداخل عليه بالاحياء الشرعي من عام 
5ه والذى هو عبارة عن بيوت من 
الحجر القديم وبيت شتعيى والمحدوده 
حسب تخطيط بلدية قلود كالتالق 

يحده من الشمال مسقى ماه بطول 
٠6ردهام‏ كسرد داخله تبدأ من الشرق الى 
الغرب بطول ١؟رامٍ‏ من الجنوب ملك على 
بن حسن بلول ١١م‏ من الشرق مسقى مام 
ثم طريق بعرض 4 متر وطريق رجليه بتلول 
5م هن الغرب مسقى ماء لسعيد بن حسن 
ومخرج لبلاده وملك محمد عيظه واخواته 
وطريق رجليه بطول ٠مر؟1م‏ *كسرد خارجة 
نتجه من الشعال الى الجئوب بطول ام 
-كسرد داخله تتجه من الشمال الى الجنوب 
يطول الام . والمساحة الكلية للعقلر 
#مر515متر مربع- والمحكمة تعلن ذلك 
للعموم فمز له معارضة عليه التقدم الى 
المحكعة خلال مدد اقصاها شيرين مز تاريخ 
نشره واذا لم يعارض احد سيتم عدل اللازم 
نحو طلب المذكور علما بان العقار لاثمر يه 
آية خطوط مواصلات ولا آية رسوم خط عام 
© تعلن المحكعة الشرعية بدوس انه تقدم 
اليها ورثئة امواطن احمد محمد عبدات 
الزهرائىي وهم عبدالكريم وعبدالرحمن 
وعبدالسلام وصلوى وجميميم ايناء احمد 
محمد عبدانف الزحرانى وعمته جرلدة محمد 
الزهرانى وجدتهم سلامة حسن الزهرانى 
وزوجته صالحة عيدان عطية الزهرائي . من 
اهانى قرية بنى يزيد وانهو اليا قائلين لنه 
مز الجلرى بملكنا وتحت تصرفنا الارض 
السكنية المقام عليها متزل مسلح (بيدروم + 
دور ارضى) وغرفة شعبية والمسعاة (جناب 
الوجية وجناب الحبناء) والتي الت اليهم 
عن طريق الارث الشرعى من والدهم وجراة 
عن طريق الارث الشرعى عن والدها . 

الحدود والاطوال 

١‏ من الشمال يحدها ملك حَضر بن ساعد 
وسبل نافذ يعرض ام وملك ورثة احمد بن 
على وطول الضلع 54م . 

؟ - عن الشرق يحدها ملك ورثة عيظة بن 
احمد وطول القلع كلام . 
- هن الجنوب يحدها سكه السيارات 
الترابي يعرض ام ثم يليه ملك الكنهى وطول 
الضلع هكم . 
غ - من الغرب يحدها سكت السيئرات 
الترايى بعرض "ام ثمر من ملك المنهى وملك 
المتهى وملك خضر مساعد وملك عثمان تحمد 
وطول الضلع دم 

ومساحتها الاجمائية تساوى (1/الا؟) 
مترا مربعا . علعا بائه لايعر منها خط عام 
ولا محارمة ويطلب حجة استحكام فمن له 
معارضة عليه أن يتقدم الى هذه المحكمة 
خائل شهرين من تاريقه . 
© تعلن المحكعة الشرعية بقلوه انه تقدم 
اليها المواطن/ حلف سعييد عبداشت 
الزفراني . طاليا حجة استحكام على عقاره 
الواقع في قرية المعصوم التايعة للشعراء 
والداخله عليه بالاحياء الشرعي من عام 
585 ه والذى هو عيارة عن حوش 
بارتفاع اكثر من متر وبداخله غرفه شعبي 
وللعدود حسب تخطيط بلدية قلوم 
كقتالي ب 
يحده من الشمل فضاء يطول 77,٠١‏ متر , 
ومن الجنوب فضاء يطول +5,١؟‏ مقر . 
ومن الشرق مسقى ماه يطول 48,9٠‏ متر . 
ومن الغرب ملك احعد سعيد يطول 
مثر .+ كسره داخله تيدا من الغرب 
وتتجه الى الشرق يطول 1.7١‏ متر + كسرم 
خارجه تبدا من الشمال وتتجه الى الجنوب 
بطول  7١.0١‏ متر: والمسلحة الكلية 
للعقار - 1,15؟15 متر مريع . والمحكمة 
تعلن ذلك للعموم قمن لديه معارضة عليه 
التقدم الى المحكعة الشرعية يقلوه خلال مده 
اقصاها شهرين من تاريخ نشره واذا لم 
يتقدم أحد سيتم عمل اللارم حدال طلبٍ 
الماكور علما بان العقار لا تمر به آية خطوط 
مواصلات ولا حرمه ولا آية رسوم خط عام 
عستقيلا . 

ال 

© يعلن عبدالجبار محمد احمد الصيلحي 
يمني الجنسية عن فقد حقيبه بداخلها جواز 
سفر وقم 0 صادر من صتعاء 
ورخصة قيادة سيارة خصوصي يمنيه 
صادره من صنعاء ووثائق تملك السيارة رقم 
5 خصومصي صتداء ‏ الرجاء عمن 
يعتر عليها ان يسلمها للقنصلية اليمنية 
© يعلن محمد أنور غورى الباكتاني 
الجنسية عن ققد اقامته رقم +5547/لا 
تاربخ 1404/7/11 ه صادية من جوازنت 
جده الرجاء ممن يفثر عليها لن يسلمها 
لجوازات جده. ' 









© يعلن محمد أحعد يحي مجال عن لل 

استمارة سيلرة جيب م 25 رقم 117411 

خصوصي السعودية صادرة من جده . 
يريجى ممن يعثر عليها ان يسلعها الى 


مرور تيوك . 
0 


© يعلن عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف 
نصار عن فقد دفتر اقامة برقم 
اللخ ني لاوم 11 هل 
سجل المدينة المنورة ‏ فعلى من يجدها 
بسلمها جوازات المديتة المثورة . 
© تعلن الممكمة الشرعية بائدينة لئنورة 
انه أنهى اليها محمد عبداليادي الحربي 
بانهاء ذكر فيه ان الجاري في ملكه وتحت 
تصرفه كامل الدار ارضا وبناء الواقعة في 
محلة الحرة القربية القبلية' للحدودة 
بالحدود الاتية د 
جنوبا . دار ملك عايض يريك السهلل . 
وشمالا ٠‏ دار غاري جرييع العلوى . 
وشرقا : شارع عرض ١١.1١‏ م الى +4.4 م 
وبعده دار عبدالعاتي مطر السهق . وغريا : 
ارض بيضاء مرتفعة . وطلب اعطاته حجة 
تملك له فعلى كل عن له معارضة في ذلك تقديم 
اعتراضه الى المحكمة خلال شهر من اعلاته . 
اك 

© يعئن محمد سعد علوان الاحمرى عن فقد 
لوحة سيارة هايلكس م 4/, رقم 5078144 
تاريخ ١407/7/10‏ نقل السعودية صلارة 
هن مرور جده . 

يرجى عمن يعثر عليها ان يسلمها الى 
مرور عسير . 
© يعلن خائد غرم الل محمد الزهراني عن 
فقد رخصة فيادة خصوصي رقم 0401 تاريخ 
صادرة من مرور عسير. 

يرجى معن يعتر عليها ان يسلعها الى 
مرور عسع . 
© يعلن بيدرو ساهاجون عن فقد دفتر اقامة 
رقم 701 تلريخ ١105/1/71‏ صادر من 
جوارات ايها . 

يرجى ممن يعثر عليه لن يسلعه الى 
جوازات ايها . 
© تعلن المحكعة الشرعية بسراة عبيدم 
للعموم انه تقدم لها المواطن عيدافه سعيد 
عبدالله كشم السعودى بالحفيقتة رقم 146057 
في 18/1٠١/1+‏ ها سحل ابها اصائة 
ووكاقة طالبا حجة استحكام على قطهتين 
زراعية الواقعة فق قرية ال عظيه يسراه 
عبيده الداخله عليه هو وموكلته بطريق 
القسمه من والده من ضعن اخوانه حسب 
اوراق القسمه التالية حدودها واطوالها : 
1 حدود زرع القطعة سقى على بر فرحه 
يحده من الشمال ملك ال على مرعى والضلع 
ه. ."ام يحده من الجنوب وادى والضلع 
مم بحده من الشرق ملك سفيد على 
واخوانه والضلع ١٠176,1م‏ يحده من 
الغرب جدارها يليه ملك حسين ومحمد ال 
كشم والضلع ١51.6م.‏ 
؟ . حدود القطعة المسماه عيسان الزيره 
وهى الاعلى الاسفل عثرى يحدها من الشمال 





وادى والضلع "١‏ مقر يحدها من الجئوب ' 


ملك بن حاوس واخواته حسن ومحمد ال 
كشم بانكسارات والضلع 41 متر يحدها من 
الشرق ملك بن حارس وللضلع 1١7‏ متر 
يحدها من الغرب حسن ومحمد وعلى آل كشم 
والقلع 111 عتر. وحيث المحكمة تعلن 
هذا للمواطنين فمن كان كه معارضة فعليه 
التقدم بها للمحكعة في عدة اقصاها شبهر 
واحد من تاريخ نشره والله الموفق . 
© تقدم للاحوال المدتية خميس مشيط 


المواطن عمير محمد عبدالله ال عليض . 


الشهرائي حامل حفيفقة نفوس رقم 57:47 
وتاريخ 1407/11/15 سجل خميس مشيط 
طائباً تعديل اسم الفذذ من ال عليض الى ال 


عمير ليكون اسمه عمير محمد عبدالله قل ٠‏ 


عمير الشهراني ‏ فعل من له معارضة التقدم 
للاحوال اللدئية فى خميس مشيط وان 
الموفق . 

© تعلن المحكمة الشرعية يالجوه للععوم 
انه اثهى اليها المواطن جلير ين تواقي بن 
دمنان آل مساعد حلمل حفيظة رقم ٠٠١‏ 
فى 1848/8/1١‏ سجل ابها ان من الجارى ف 
ملكه وتحت تصرفه كامل البيت وحوشه 
الواقع 3 الفرشه تهامه قحطان وحدودم 
واطواله كمليلي جنويا شارع يليه 


طالع تواقي بطول الضلع خمسسه وسبعين ' 


مترا 76 م شمالا جيل يطول الضلع خمسة 


واريعين متر 46 م شرقا بيت جمعه معدى 
بطول الضلع اثنلن وعشرين متر 57 م. 
وغريا جيل بطول الضلع خسه واربعي. 


متر 16م . 


وطلب اعطائه حجة تملك له فعلى كل من * 
له معارضة فق ذلك تقديم اعتراضه الى 
المحكمة خلال شهر من تاريخ اعلاته والتم ١‏ 


٠. الموفق‎ 


© تعلن المحكمة الشرعية بالجوه لنعموم ٠"‏ 


أنه انهى اليها طالع بن تواقي دمنان حامل 


حفيظة رقم 797١97‏ إلى 1740/0/11 سجل ' 


ابها ان من الجاري في ملكه وتحت تصرفه. 


كامل البيت وحوشه الواقع بالفرشه تهامة. 
قحطان وحدوده واطواله كمليل جنوي .![ 
مجرى سيل يعلول الضلع ماثة وثمانية امتاو ' 


4 م . شعالا شارع ومجرى سيل بول 


الضلع تسعة وسبعين متر ذلام وشرقا . 
ارض فضاء بعلول الضلع ثمانية واربعين ” 
متر ونصف المتر 48,6٠‏ م . وغريا مجرى © 


صيل يطول الضلع سبعة وحمسين عتر/اه م 


وطلب اعطائه حجة تملك له فعلى كل من له ' 


معارضة في تلك تقديم اعتراضه الى ا محكمة 
خلال هر من قاريخ اعلانه والله الموفق , 
© تقدم الى مركن صحى ومبط الخميين 


المواطن حكمت قاسم الجراد مفيداً ان شهاوة ' 
ميلد ابنته روة رقم ١14‏ 0 


4/1 هصلاارة من المكتب الصحي 
بجيزان قد فقدت مته يرجى معن يعثر عليه 


أن يسلمها الى مركز صحي وسط خميس 


ا 


© تعلن المجكعة الشرعية باحد رفيده انه 
انهى اليها المواطن على مطلق حمدان 


القحطاتي صاحب حفيظة رقم 1201 , 


وتاريخ 146//77ا ها سجل خميسن 
مشيط بقوله أنه من الجارى في ملك موخل' 
وتحت تصرفه والدى مطلق ين حمدان ين 
طالع بالوكالة رقم 56١‏ المزرعة الكلثتة في 
قرية للبتحي اللجحل التايعة لاحد رفيده 
وتشرب جميعها عن يئرها السمام بئر 
الدبلان وعندها سيع قطع والتى ألت موكلي 
والدى مطلق ين حمدان بالاحياء الشرعي من 
عام 1147 ه وحبودها كالاتي : 

١/الزوع‏ الأول والمصمى الركيب وحدودم : 
من الشعال ملك محمد على الرفاعي ٠‏ من 
انلجنوب سيل مشترك بين موكل ومحمد ين 


على الرفاعي وهذا السيل يفصل ملك موكلي . / 








الاتساع . 


ويحده من اشرق ملك مح على الرفاضي , ١‏ 


ومن القرب هلك محعد على الرفاعي وملك 
موكلى ٠‏ 3 
وبالاطلاعم على خطلب الزراعة رقم 
وناننا فق 0١‏ فاوجه 
مانصه الضلع الشمال يطول" الضلعٍ . 
مثرا الضلع الجنوبي 77 مترا.. 
الشرقي 17٠١‏ عترا ٠.‏ 


الضنع الغربي 114 مترا وبعساحة. كلية ' 


تبلغ سبعة دونم . 

واقرر ان الاطوال المترية والمساحة الكلية 
حسيما يقرى مهندس الزواعة .© _ 

الّرع الثاتي المسمى الربعه وحنوده . 
كليل يحده شهالا ملك محمد على الرفاعي” 
يحده جتوبا سيل مشترك بين مولي والدي 
مطلق ين حمدان ومحمد على الرفاعي ٠‏ 
ويحده شرقا ملك موكل ويحده غربا هضبة 
جيل القور. . 

وبالاطلاع عليه خطلب الزراعة رقم 


نان ف ١ر0‏ هدوجد 


ان الاطوال كمليلي : 
الضلع الشمانلي بطول د مترا من 
الجنوب بطول الضلع 05 مترا ومن الشرق 


بطول الضلع *1 مترا ومن الغرب بطول 7 


الضلع 4 عترا وبعساحة كلية تبلغ 1414؟ 
متر مريع . 

واقرر ان الاطوال المترية والمساحة الكلية 
حسيما يقزر المهندس الزراعي ٠‏ 
ثاثا : الرّرع المسمى العاس العالي ٠‏ 
وحدوده كما يلى من الشمال مسيله لموكي 


بتخلله خط ترابى من الشرق الى الغرب من ' 


الجنوب ملك محمد على الرفاعى ومن الشرق 
سيل محمد على الرفاعى وخط ترابي ومن 
الغرب منك محمد على رفاعى . 


وبالاطلاع على خطاب الزراعة رقم وتاريخ ' 


مسال إل 05/11/06 14اه وجه 
مائصه الضلع الشمالى يطول 74 مترا 
الضلع الجنوبى ٠ه‏ مترآ الضلع الشرقى 


مترا الضلع الفربئ 45 مترا ومسلحة ' 


كلية 6؟, ٠١7:‏ متر مربع واقرر ان الاطوال 


المثريه والمسلحة الكلية حسيما يقرر مهندس : 


الزراعة . 


رابعا : الزرع المسمى الحيل يحده شعالا يثر 


مشتركه بين. موكلى وسحمد على الرفاعى 
وايضا ملك محمد على الرفاعى يحده جنويا 


مسيلة مشتركة بين موكل ومحمد علىا , 


الرفاعى يحذه 'شرقا خط ترابي مختلف 


الاتساع يليه ملك سهيد ابن يحيى بن روذه . 


ويحده غربا ملك على الرقلعق . 


اله فق ا كاها وجه 
ما نصه الضلع الشمان يطول ؟ ٠١‏ فترا من 

الجنوب بطول 'اهمترا ومن الشرق يطول 
/ا”مترا ومن الغرب يطول الضلع ؟4متيا .. 
ويسياجة كلية تبلغ ؛ دوثم 


فعلى من تتوفر لديه الشروط: التالية -ِ 
١‏ ان يقع على شارع ولسع 


7" - سماحة لاتقل عن ٠٠‏ كم؟ . 
4 متافع آخرى . 





. 8/1١ © رقم المنالسة‎ ١ 


حسب تقويم لم القرى . 
٠‏ مكان تقديم العروض . وزارة" الداخلية 


العتثرة صيلها . 


المظاريف 


وصورة من 






























وصيلة الشبكة الشايجية . 
أليمة التسمّة ٠٠٠١ ٠‏ سبعة الاف ريال 


صيلها - 
رقم المنافسة : 15-417 الجؤف . 


وصيتتة الشبكة الخارجية . 
. آقيمة التسبخة 7٠٠0 ٠‏ ثلاث الاف ريال . 


رقم اللنلفسة + لاله 1 شرعر . 


. الشبكة الخارجية‎ ٠ 


قيدة النسخة 7٠٠١‏ لفان ريال . 


صيلها . 
رقم المنافسة . حهة سا الاحساء . 


قعة النسخة : 5٠٠١‏ خمسة الإف ريال 


أقيمة التسخة : 7٠٠0‏ اثلاثة: الاف ريال . 


: رقم انتافسة : هه ١‏ الجوف وعرعر. 


قيمة للنسغة + 000 خمسة الاف ريال . 







وجاره محمد على الرفاعي شعالا غنَ ملك 
محمد بن عيدات حنصر ويتخلل هذا السيل ٠‏ . 
خط ترابي من. نلشرق 'الى الغرٍ |مختلف ٠‏ 





.٠ وجود عند ليق عن عرلة م 0 لضفه لل غوف افق‎ - ١ 


واف وني التوفيق 1 
اعلان منافسة حكؤمية 


؟ - اسم الجهة المعلنة : وزارة الدلخلية والديوان لمع . 
اسم المثافسة. ووصفها وغراضها , مشروع أشي مرق اللو ل ١‏ 
- قيمة الشروط والمواصفات خعسة الاف ريال ٠0(‏ 
7م - مكان بيع الشروط والواصفات ١‏ الخارة عداط تتريات بؤرارة الداخلية. الرياض 
5 - آخر موعد لتقديم العروض. حلى إلسلعة الواحدة من يوم ليت للوافق 0/11/1 1ه 


1 . . يرفق مع العطاء درجة التصتيف الدرجة “الثاقثة فق للباتى‎ - ٠ 
0 يراق مع العطاء شهادة لكا والدخل وشيادة الاشترف باإفرفه التجارية ساوية لقعو‎ - ١١ 
 .سحالا من السجل التجارى على ان يكون العطله دلخل ظرف مختوم باتشفخ‎ 
ال حالة عدم تمكن صاحب المؤسة من حضر فتح الظاريف يقدم تفويض كن يذ‎ - ١ 


آخر موعد لتقديم العطاءات وفتح للظاريف تقويم (لم القرى) اتي .1/1 
ملاحثلات : يشترط ان يكون المقاول مصلفا إل نوع ومستوى الاصمكل المنقؤية 


اسم المشروع : حاريات متطقة الجوف للاتصلات لاق توصي لخدمل 


1 لخر موعد لتقديم العطاءات وفتع المظاريف تقويم زلع القريع. :لاله 1»/11/94 ذف يسو 
لاماتات ؛ : يشتوط ان يكون اللقاول مصنفا قوع ومستوى الإعالا تاطقوية, 


لسم المشروع : حفريات منطقة عوعر للاتصالات لاعمال توصيل,الخدمات. المحية وتوعية 


لخر موعد لتقديم العطاءات وفتح لاظريف تقويم زم القرى) احوالي أ امعلذية 
ملاحققات : يشترط أن يكون الملاول مصنقا نْ نوع ومستوى الاعال لسعوية. 
اسع اللشروع ؛ توسعة الشيكة الخارجية لمنطلة الاحصاه إللاتصاات .. 


شرع لقيو الات و الريك توي( ره الشيت 7/!4/56 
اسم للشيوع : : توسعة الشيكة الغارجي منطلة الجبيل للاتضلات .. 


ملاحطلات . ٠‏ يشتوط ل تون اقول صنلا ل فوع وتوا العلا لطوية ‏ 


اسم المشروع ٠‏ توسعة الشبكة لترجية شط فجوك وعم تساي 


الجثوب ملك فؤكق والد مق يناخلا : 


ومن الشرق مسيله مشبتركه بن موكل ومحمد.  ٠‏ 
. على للرفاعى ومن الغرب . ملك تمعمب على .١‏ 


الرقاعى ١‏ . 
وبالاطلاع اغل ‏ خطت. البؤراعه رقم 
وتاريخ 0000 0 


اه وجد ان الاطؤال نما يل . 
شمالا 85 أمترا ومن الجتوب. 74 مترا. ومن 3 


الشرق 74 مترا. ومن الغرب 58 مرا 
وبمساحة علية تبلغ 3627 مثرا : 


واقرر ان الاطوال“ المثريه وللساحة الكلية 75 


حسبما يقرج مؤندس. الزراعة:.٠‏ 
أسايعا : الؤرع للسمى الواسشطة وخدودة 


..كالاتى فالا ملك موكلى مطلق بن "حمذان 6 
ومحمد على الرفاعي وجئويا ملك محمد علش . ٠‏ 








الرفاعى ومن الشرق ملك موكل مطلق. 
مدان ين. طالع .ومن الغرب جبل الظؤر , : 
وبالاطلاع :على خطاب الزراعة رقم وتاريخ 
عق لوانت وجد. 
ان الاطوال كما يلى الطبلعٌ الشسآى 48 مثرا: 
وحنئوبا 44 مترا شرقا. "٠‏ عترا غربا 17مترا 
وبمساحة”.كلية تبلع. 755٠‏ عشر: مريع : 


واقرن ان الاطوال المترية.والمسلحة الكلية 
حسيما يقير مهندس الزراعة وكاله رقم 51١‏ , 
وتتريخ 1407/5/4١ه‏ الصايره من دحكمة 


لحد رقيده' , 


إعالانات مكة المى> 


© تقدم الى اذارة الاحوال المدنية في مكة 
. المكرفة. المواطن/ ٠‏ عبده'. لبراهيم “حمين 


شريعة. مقيدا أن بطاقته. الشخضية رقم . 
اليكل وتاريخ. ال د 
1 أسجل مكة ' للكرمة..قد: فقبت مناه 


وبالاطلاع على خطاب الزراعة. رقم وتاريخ ' 


يوجن ذمن بيعش عليها إن يملمها لاد 


الاحوال الماتية في مك المكرمة لو اقرب أدارة . 


٠‏ لحوال مدنية.-الآن. حيازة هذه اليطاقة أو 
: اخفائها لو العغبث. يمنوناتها لو استعبائها 
عن قيل غير صلحبها يعد مخالفة. يعاقب 





تان ره معام فيكت مشرق ارين من 'بنيعا لل مجر ينرق شيف ايض . 5 
لشفلها ببدارس البئات لعام. 408/14:1اه أوذلك ف الاحيام' الثالية ب 7 
١‏ - بديل لمدرسسة 40 الابتدائية بحى منفوحة جتوب: اليتكا الافلى' إشلرع الفشريقع . . 

؟ - يديل ادومة 116 الابتاقية بحى. منقؤحة هرب الدرسة لبعفية . 0 













التقدم لادارة تعليم ادبنات بدرق الرياض دبعية ااتحاسية هم شايع ع ل فيطل مع أشلرع: 
املك فهد شمال حِوَارَات الرياض معتونا عرضه باشم مدير عام تعليم البنات: بشرق الرياض وعرفق . 
: به صورة من صك الملكية باسوع وقت وعلى للتقدم ايضاح عروان لدم ورد ايفين زع يدان 





الادارة العامة للمشتزيات . 


م - موعد فتح المظاريف .يوم الاحد المواقق 1407/11/4ه حسب ب تقويم: لم افقري ا القسلعة + 


5 - تدهم شم بن يوق ١‏ من قينه الحا سلرى للفو جدة اد رين طفق ع 5 
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البسمة - علي . شفاه الهولنديين 


لان .. قضية زمان بان الكرة ليس لها اما 


تحتفل العاصبة 0 اثينا باحتضان نهلتى بطؤلة كاس الكؤوس الاوربية 
المزمع إقامته بين فريقى اجاكس امستردام .الهولندى العريق ونادئ لوكو موتيف 
لاييزج الالماتى الشرقى اليوم الازياء الموافق الثالث على من شهر مايق الحالى .. 


تراود الهولنديين أخلام' جسلم لاسترداد احلام 
زمان اذ سيق لهذا للنادى أن فاز.يكاس أوريا 
للائدية لبطال الدورى ثلاث مرات متتائية اعوام 
١‏ لاا “1810 لذا قفرصته في هذا اللقاء اكبر 
اذ أن أمجاد الماضى القزيب تدقعه الحفاتظ على 


3 اسمه ومكانتة الاسيما يد ان تزاجعت الكرة 


الهولندية ممثلة في اللنتخب للهولتدئ في مشاركات 
كاس. العكم الماضى بتلضبيك غلم 1945  .‏ 7 


وقد تاهل اجلكس إمستردام على حسإب بإدى _ 


سراجوسا الاسبلتى بعد أن فاق .عليه في للباراة 


الاولى 7/7 وفي التائية 5/ ضفر نيتاهل يمجموع 
+/؟ ويصل.للمباراة النهائية .إملم. لوكوموتيف . 


ومن نلحية اخرئ. صعد قريق لوكوموتيف 
. للعباراة النهائية يعد ان: ايقظ القرنسهين من 
حلمهم الوردى' الذى كان أيراودهم لتحقيق اول 
بطولة أوريية لفريق قرنسى فقد تاهل لوكومونيف 
يعد فوزه الدراماتيكى على نادى بوردو /١‏ صفر 





- أفس سلامه مدين الكرة يأحد 


: وخساوته بنفس النتيجة وصعودهم بالضريات 
الترجيحية بسيب تانق حارس لوكومونيف البارع 
رينيه مولدر الذى تجح ف وقف الكرة القاتلة للتى 
أاسددها الاعب يوردى والفرتسى واليوغسلاق 
الجنتسية زورتئن فوجوفيتس ليصعد لوكو مونيف 


للنهائى ينتيجة 0/5 وليتاهل لاول مرة في تاريخه 


- لنهائى بطولة اوربا للائدية ابطال الكأس وليعيد 
للاخان الشرقيين قدراً لاباس به من الامل للعودة 
بكفس اوربا لتدخل المأنيا الشرقية من جديد عالم 
النجومية في الأعبة الشعبية بعيداً عن العاب 
القوى الكلاسيكية . 
ولا ادرى هل ترتسم البسمة على نفام 
الهوائدين وهل يصدق جوهان. كزويف مدير 
الفريق الكروى الهولندى الذى توقع فوز اجاكتى 
والعودة بالكاس لامستردام ام يفجر الائان قضية 
زمان القائلة بان الكرة ليس لها امعان . 

على اية حال فان فريق اوكومونيف ,ليبزج هو 
الحصان الاسود ليطولة كاس الكؤوس الاوروبية 


يصرج: «فريرا »مد ربا فهد 


المديتة اللنورة/عل كال ١‏ .' 

عاد الى .المديئة تلتورة امس قلدما من البرازيل 
الاستاذ لنس سلامه مدير كرة القذم بتادى الحد 
والمفوض من قبل أصلحب السمو الملكى الامير 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز امير ' منطقة المدينة 
المنورة للتعاقد مع جهان تدريب' برازيلي يتوق 
مسئولية تدريب. الفريق الاول بااتادى ق الموسم 
القادم .. حيث صزح الاستئذ أنس عقب وصوله 
بائة قد تم توقيع. العقد مع أجهاز فنى برازيل 
بقيادة المدرب المعروف (جورج فريرا)' ومساعده 
(باولو الويس-كاميس) ومدرب آخر للياقة (لويز 
باولو. 'بزكمارنجو) واخصائئ علاع طبيعي 
(لنتونيو فريرا دلكوستام ... . 

واضاف مدير الكرة ياحد بان 5 الجهاز 
التدريبي الذى تم التعاقد بهه قد' حاز التقدير 
والكفاءة من قبل العديد من خيراء كرة القدم 
بالبرازيلن اضافة الى. ثتاء وتقدير 'المسئولين 
بالسفارة السعودية'. والمكتبٍ . الاعلامى .لهذا 


معطيات رائعة. 
لمهرجان. . القادسية 1 


لثما احقق ماهر. ١‏ 
مع استفركرية ايلم الشلهرالكريم : “ترجا 
القادسية يواصل” اعماله: يتجاح يفوق كل ٠.‏ 
نجاح واعمال الخير تتوالى فتتصال النفوس 
ويتلاى' الجديع والكل يمبعى اللخير. - 

طابور طويل فيهم : انسعودئ والمقيم :. ' 
كراة والرجل وقفوا يترون دورهم كلهم 
يتبرعون يدعهم . نقاط أثنيئة قد نكون يوما ما 
طريقاً ووسيلة لانقاذ حياةٍ مريض مما اضطر " 
ادئرة المهرحان. لتمديه فترة التبرع يٍِ يوم" 
كامل للن. 0 . 

محادتة تكيفوزية تزيد عن اين دقيقة 
وبعد اكثن من عفى سنوات قطيعة تتم بين 
ابنين بارين من ليناء الخير اجتمعوا في حب 
القادسية هما جاسم ياقوت نائب رئيس 
مجلس آدارة . القانسيه ' ومحمد يوسف 
الردسوى المحرن بجريدة الجزيرة والفضل 
يعود لتفحات رفضيان .. 

شهاذات تقدير وجوائ يتقدم يها معاق 


مدير الصحة لابذله” القير المتبرعين ' بالدم ‏ . 


يسلمها ويها كلمات الشكر احمد الرّامل الى ' 
اصحايها . 8 

واليوم يسعد الاطقل إن يَومهم .- يتواجد. 
بينهم بلا يلشين اشهر مقدم برإميج الاطفاق في 
دول الخليج ومعه اللولوجضت محمد 
الصليغ .يفرح . الاطقال. وعيوتهم .على 
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حيث يجتمع الكل على مائدة. الحب والرها _ 


٠ الذاث‎  نلركتوأ‎ 





















الجهاز - كما ان المدرب المذكور رئيس الجهاز 
' الندريبي ينمتع بخبرة طويلة وشهرة فى مجال 
التدريب حيث اسند اليه مسكولية: المتتخب 
البرازيل للشباب فى موسم 1187/40 وكان يقوم 
بتدريب فريق الوحدة بدولة الامارات العربية 
المتحدة الشقيقة لمدة ثلاث ستوات سابقة كما تولى 
ا ل و د 
يكل متها . 
هذا وقد أضاق أبو محمد كذلك بان هذا الجهاز 
البرازيل سوف يصل الى المديتة اللنورة مع اوآخر 
هر شوال القادم للندء فى فترة الاعداد للفريق 
ضع اليرنامج المقترج له . 
رس مساء اعس قام الاستاد إئس سلاسه 
بالتشرف يمقابلة صاحب السمو الملكى الامير 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز حيث اطلع سموه على 
التقرير الخاص بتك المهمة' وكل ما يتعلق 
بلجرامات التعقد مع الجهان الفنى الققهم من 
مختلف الجواتب . 





. مارادوتنا . بالار قام 
اعداد/ كمال عبدالمتعم 
بعد ان احرز محظوظ القرن الطرين 
اكايسترو مارادونا هدفه رقم "٠١‏ في شبك 
سلميدوريا يكون هذا اللاعب الميدع (5؟ عاما) قد 
اكمل مباراته رقم ' 77١‏ . 
فقد سيل مارادونا في الفترة من 19175 حتى 
علم 1548٠‏ (110) هدفا يي 175 مياراة وكان أنذاك 
لاعبا في نادى ارجنتيتوس -جيتيويز ٠‏ 
وف بوكاجيتيورز علم 1141 سسجل 4؟ هدفا في 
٠‏ مياراة وال برشلونة الاسيانى ف الفترة من علم 
1847 حتى غةا صجل 77 هدفا في 70 مباراة 
ولي نابولى الايطلق سيل 6 هدفا في 7 مباراة 


وق نابو الايطاق سجل 4 هدقا في 4 مياراة إل 


الفترة من عام 1584 حتى مارس 15417 .. الستم 
ععى ان هذا لللاعب يستحق أن يكون رقم ١‏ 
ويلا منازع في عالم كرة القدم المعاصر . 





رغم ان تاريخه لايتعدى عشرين علمأ ويطمع هذا 
النادى في أن يصيح ثانى نادى المانى شرقى يفوز 
بكاس كؤوس اوريا بعد ان حصل فريق ماجد يرج 
على هذا البطونة عام ١51:‏ أضافة الى أن كترل 
زيس خسر المباراة النهائية علم (134 . 

ويقول هاتز يوريتش عدرب فريق اوكونيف 
الذى اصتطاع الفريق في عهده الحصول على كاس 
المانيا الشرقية نلمرة الثانية عام 1541 أنه ينجح 
ل اعطاء الثقة وتقوية دفاعات الفريق بصورة 
يصعب اختراقها ولا ادل على ذلك من وصول كل 
من لاعب الوسط هيكو شولن ٠١(‏ علما) والمداقع 
ماسياز ليندى (١؟)‏ عامأ الى المنتخب القومى 
الالمانى الشرقى هذا اضافة لجلرس المرمى 
الفولاذى رينية موللر كلبتن المتتخب الالدانى 
وحارس لوكومونيف . 


<< ويقول هلئز انه لولا الاحجام عن الملاعي 
الالمائية وضعف اقدام المتفرجين على المباريات 


وعدم زيادة نسبتهم عن ٠0‏ ٠ر١٠‏ متفرج فقط لكل 
مباراة لاصبح لالمانيا الشرقية واتديتها شان اخر 
هذا طبعاً اضافة لان الالمان انفسهم يعتبرون كرة 
القدم هى الاخت الغير مرغوب فيها بالنسية 
الالعاب القوى والسباحه ومن امجاد لوكومئيف 
وصوله للدور قبل النهائى بكاس الاتحاد 
الاورويى عام 1594 اضافة لامتلاكه لستة لاعيين 
في المنتخب الامانى منهم يدى زوتزيتش ورونالد 
كير وفرائك بوم وهائز ريشتر واولف مارشال 
وجورج لتيرك . 

وخلاصية هذا القول فكلا الفريقين سيلعبان 
للفوز وان كانت اراء التقاد الرياضيين ترجح كفة 
الفريق الهولندى للفوز بهذه البطولة 





سيق لنا في هذه الزاوية ان استضفنا مدربين واداريين ولاعبين في مختلف الالعاب واليوم 


نستضيف,الاستاذ عيدالعزيز عبدالعال مسؤول السله بالنادى الاهلى وعضو مجلس ادارة الثلدى 


وجرت معه هذه الدردشة . 


© مرحباً بالاستان عبدالعزيز .. ترى مادا تحمل في ذهنك من ذكريات رمضائية ؟ 

- رمضان ايام زمان من حوانى 1١‏ عاماً كان فيه حماس كبير وكانت الجمامير تملا المدرجات لتتليع 
الدورات الرمضانية في اندية الاهلى والوحده والاتحاد ولكن حاليا اصبحت الجماهير تهمل السله 
ولاتتاباعها وحتى اللاعبين قل اهتعامهم باللعية .. ووسائل الاعلام شاركت في هذا الاهمال .. 
والمدارس ايضياً اهملت اللعبة وكلها عوامل اجتمعت وجعلت اللعبة مهمله خلال شهر رمضان . 
© مسعنا ان الاهلى يخطط مستقبل جديد للسله فماهى الخطوات التى بذلتموها في هذا الاطار ؟؟ 

- تحاول جذب عد كبير من البراعم .. ونبحث عن جهاز ادارى وفتى مستقل لهذه المهمة واقد تبئى 
هذه الخملوة سمو الامير خالد الهبدا وسوف ترى هذه الخطوة ثمارها في السنوات القلامة . 
© اسباب هبوط مستوى السله بالاهلى في السنوات الاخيرة " 

- عدة عوامل منها عدم وجود اليديل الجاهز للاعيينا الاساسيين الذين حالت فاروفهم للاتضمام 


بالتدريبات ولذلك سعينا لعمل هذه القاعدة 


.. وهذا اهم الاسياب . 


© ما انطباعك .عن مرافقة منتخب السله في رحلته بسوريا :؟ 
' تعلمت لقنياه كدرة وأعفسنت عرؤيا فلن متشحب به عام فقذرة عل دلقي تدج لفطل ولي 
اعد تقريراً سالخصه لن شاء الله للمسؤولين عن اللعبة قريباً . 
© © ماوضيع سلة الملكة على الخريطة الاسيوية والعربية والذليجية '؟ 
جمدي وي اد جو ع با 


على اصليع اليد الواحدة ود 
والاعداد والاحكك . 


بخليجيأ هى على القمة وان كانت نحتاج لنوع من الرقه في الاختيار 


© © ماسبب تفوق سلة احد ف تحقيق النتائج عن الملتخب » 
- هذا السؤال واجهته كثيراً في سوريا ولكتى احتفظت بالاسباب حتى اذكرها للمسؤولين عن 


اتحاد اللعية . 


© ماهى الفرق القادرة على منافسة احد وايعلده عن الدرع والكاس »؛ 
- فريق النصر فقط في رابى ولكن في السنوات القادمة ستخرج فرق لخرى لتتافسيه . 
0 © معنى هذا ان سلة احد تنجدر عن القمة ؟؟ 
- اطلاقاً كلام خطا .. والدليل كل عام يقدم الغريق لاعباً مدية للمنتخي فكيف يستطيع ذلك لو كلن 


يسير في الطريق الخطا 


.. ولكن الحقيقة ان بقية الاندية تسير خطوة للاملم وهى ظامرة صحية . 


© احتكر الاهل العبة الطائرة واليد . هل يلقى عليك مسؤولية لتحقق المزيد من بطولات ؟ 
اعتقك أن هذه النتائج لليد والطائرة تعطى دافعاً لكل منسوبى النادى ولهذا يتحول كل لاعب 

يحب النادى الى احدى اللعبتين ويتحول عن الصله ولهذا فنحن نحاول الاستفادة من اللاعبين لبل 
توجههم لتلك الاعبتين عشوائياً وقد وضعنا برنامجاً للتخلص من هذه المعوفات .. وعموماً لاعب 
السله لايعد في ستة او سنتين يل يحتاج لوقت وان شاء الله نوفق في خطوات الاصلاح . 
© ترى هل دفكر الاهلى في تأهيل اسعد تكروتى ليتولى التدريب بالثادى > 

-تعم نفكر جدياً وليس هذا مقصوراً على اسعد والسله فقط بل سيق ان ارسل الثلدى امين دابو في 
القدم وخائد حجان في اليد وان شاء يجىء دور اسعد وتهيئته لهذه المهمة فهو يتوفر فيه كل المقومات 
لذلك . 


© مادا تحب لن تضيف من كلام اخر يمناسية الشهر الكريم ؟ 
- كل عام وانتم بخير ويعيده الل على الامة الاسلامية وهى بخير ونكون من المعتوفين من الفار في 


هذا الشهر . 


تشكيلات جديدة لالش الستازوالفروشات 


الستين 1 
07> 
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: أهود انوا النهن الطارجة واطيردة , ا مقرو 


ماش - رقافت -كثافة - مع 1 
: متطذنات النزل عروالموار الشنائية 


بون من ؟ اله / ك متم 5ؤه 


ندت: 618 
1 ام م 
غ1 ذه 1 تارش ذ 


اللربئة 


تكد الكرمة ‏ مركراظب+ التجساري - هانت .521701177 


مه 
اكسسر اراب نا قر 
أمزعة وسوبرة 
باعات نسائية 






- < 
الاتحاد الشتراندى 

جدم/حمد الراشد . 

يرعى معاى وزير البترول والثروة المعدنية 
وزير التخطيط بالنيلبة الاستاذ هشام ناظر مساء 
الليوم في تعام الساعة الحادية عشرة بعقر ثلدى 
الاتحاد الحفل الختامى للميرجان التراثي 
الشعبي والذي يسدل الستار عن فعالياته 
النيلة . بعد ايام حافلة بالتجاح .. والعطام 
اللثعر|) ويشهد حفل الختام الى جائب معاليه 
أعضاء مجلس ادارة نادى الاتحاد وكذا اعضاء 
مجلس الشرف يتقدمهم الامير طلال بن منصور 
والدكتور عبدالفتاح ناظر والشيخ يوسف الطويل 
والشيخ امين ايوالحسن 

هذا وقد اعدت ادارة العلاقلت العامة بنلدى 
الاتحاد برنامجا حافلا الليئة يليق بتشريف معاق 
الوؤير هشام ناظر للحفل الختامى لمهرجان التراث 
الشعبي بحيث يخرج يصورة مشرفة تكون مسك 
الختام لهذا ا مهرجان الرائع الذي حقق نجلحا 
يفوق الوصف عاش معه الاتحاديون ليال لا تنس 
مغ ذكريات الماضي العايقة يعطر الاصالة 





الذئب سقط فى الجامعة 
والبراعم غرقوا في البحر 

كتب / عبداف القرثي 

اشتدت حمى المنافسة بين الفرق المشاركة اق 
دورى كرة القدم الذي ينظمه فق امسيات هذا 
الشهر الكريم نادى البحر بعكة المكرمة خاصة فق 
ختام الدور التمهيدي الذى انتهت منافساته مساء 
المس الثلاثاء . 

الدورى يلقى الكثير من الاقبال الجماهيري 
المتزايد ومشاركة نجوم الكرة فق المنطقة الغربية 
تمثال معتفد حَوجك . سعد فيو سمره . هشام 
عبدالحى ٠.‏ حسين جل ٠‏ بشي نوئو ١‏ خائد 
باناعمه . عصمت يابكر . سلوم اليركاتى ؛ زَهير 
شاكر . اسامه عبدالحي .. اعطت مباريات الدورى 
نكهة خاصة وعميزة واضفت الاثارة والحماس .. 

لستمتع الجمهور مساء أمس الاول بمباراتين 
مثيرتين وقويتين الاولى كان طرفاما شباب الجامعة 
وفريق الذئب الذى سقط اثر ثلاث اصابات قوية 
ارتدته خاسرا اللقاء . وكلن غياب الخوجلى عن 
المشاركة له التاثير الواضح سجل للجلمعة 
هدفين عبدالرحمن موسلوى (رمضان) وهدف 
سجله على الطائر مهلجم الوحدة محمد زلفان .. 
فيما سجل لفريق الذئب عصمت بابعر من ضرية 
جراء . 

المباراة الثانية لم يستطع براعم مكة المكرمة 
عن مقاومة أمواج البحر العاتية وغرقوا بانخسارة 
بنتيجة هدفين مقايل هدف لليراعم سجله مهاجم 
الاتحاد سعد لبوسمره . 

اليوم الاربعاء راحة للفرق الاربعة المتاهلة 
للدور الرياعى وسيكون غدا الخميس مباراتين 
لتحديد الفريقين الصاعدين للمباراة الختامية 
وايضا الفريقين اللذين يلعبان على المركز الثللث 
والرايع يوم الجمعة القلدم 


الهلال نسعى 
لضم السعدون 

الجوف/خالد العرسان 

علعت «الندوة. ان هناك محاولات جارية بين 
فريقي الهلال من الرياض والقلعة من الجوف 
وذاك لاتعام اجراءات نقل مهاجم فريق القئعة الفذ 
كريم مبارك السعدون (؟؟ علم) هداف المتطقة 
الشمالية لاربعة (عوام متتالية . 

السعدون اكد على رغيته بالانتقال الى نادى 
الهلال موضدا انه تقدم لادارة النادى بهذا 
الغرض . 

واشار الى ان الاجراءلت تشير لاتمام الانتقال 
للهلال لبتداء من الموسيم القلام . 
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ختام رائج للدورة الرمضانية لطوال القامة 










نجوم ا مملكة يستعرضون.. وزاهد قدسي يسترجع الذكريات 


كتب - محمد منصور 

في امسية رائعة كان امس الاول مسك الختام 
للدورة الرمضاتية لطوال القامة لكرة السلة التي 
نظمها مكتب رعاية الشباب بعكة المكرمة حيث 
تكاتف كل نسرة السلة بالمنطقة الغربية والمملكة 
مع محمد رمضان وسيد بحر لاتجاح فكرة اخركز 
وتوجها للحماس الجماهيري الذي أشاع روح 
التنافس بين اللاعدين وكاتت كلمات مؤسس هذه 
اللعية في المملكة الاستاد زاهد قدسي عضو مجلس 
أدارة اتحاد اللعبة خير معبر عن الحدث الهام 
الذي شهدته صائة الالعلب بتادي الوحدة 
0# برنامج الختام 
أقيمت المباراة النهائية بين الفريقين اللذين وصلا 
للنهائي بعد مباريات استعرت يومين فاز فيها 
فريق مدرسة عبدالله بن عمر على مدرسة 
العياس ين عبدالمطلب 51 .١١‏ 
خلى ذلك المباراة الكبرى بين منتخبي القربي 
وخريجِي مركز طول القامة وكان يضم منتخبي 
الغربية اسعد تكروني وحسن عطااللة وعلى بكر 
بينما ضم فريق المركز خالد مسعود وعدتان عمر 
واحعد حنيد ورضما بكر وفيصل مالاوي وانتهى 
اللقاء بفوز الغربية ب40//042 وكان شوط المياراة 
الاول اكثر حعاسا حيث اتتهى 4١/41‏ للفربية. 

تلى ذلك دخول الفرق المشاركة لارض الملعب مع 
فرقة التجنيد والتدريب اللوسيقية بقيادة النقيب 
بندر الحارثي وهي الفرقة التي ادخلت روح 
البهجة والائفة واوجدت جِوا مناسبا لليطولة.. 
وعقب ذلك تيودات الكئعات ثم جاء دور توزيع 
الجوائز على اللشاركين في هذا العمل الرائع وعلى 
حكام الدورة ورجال الاعلام ومندوبي الصحف 
ونال كل لاعب من ال 14 المشاركين في مركز طوال 
القامة جائزته هذا وقد استطاع سيد بحر في ختلم 

















( مصصر» 







والعقم وإضطلرايات لدو 






















د.ديار تولسى 


2 


مساسما ا بجرلحة! نظام وفيلغاصل 
واصايات اللملاعيف 








ا 


مستشار الجراحة العامة 


ئكة الملرمة .. هركز نميه التجاي .. الرداضابت .. هاتف غ5 لاامهه 





بناج غاى مواهمّة وزارة 


عيادات بنش 


سات المللث خالد طرق الميناء) 0 النلفدن / بالسنلتنل / يي 


قائمةا لاسائذة والمشتشاربين الزا سربين حَانَا 


«( مصر)»ح 


داشد أمتراض الكيد والجهت انا لهيضبمى 





د. فوزيةصَالح 


أمعاذة أسإاضى النساء والملاءة 





جنزيولت 
(المانيًا الغترييه) 





لأحدثوارقى المفروا ان 





© محمد رمضان 
الدورتين ان يوسع من شعبية اللعبة يجائب 
توسيعة لقاعدة اللعبة بعمله الرائع في المركز 


كتب محمد 1 

ضمن مباريات دورة المرحوم حمزة يصنوى 

الرمضانية لكرة القدم بنادى الوحدة أقيمت مسلء 

امس مباراتان . 

© الاولى بين فريقى الارسنال ” الستين وانتهت 

يتعاادل الفريقان يهدف لكل منهما سجل هدف 

الستين اللاعب عبدالعزيز الحجاجي وسجل هدف 

الارسنال اللاعب صائح الغامدى 

© المباراة الثانية بين فريقى الحياة ولشبال 

الوحدة وانتهت بتعادل القريقين بدون أهداف 

وبهذه النتيجة يتريع فريق الحياة على صدارة 

المجموعة الاولى برصيد © نقاط في حين جاء فريق 

أشبال الوحدة في المركز الثائى برصيد ؛ نقاط . 
وعلى ضوء هذه النتيجة ستكون مياريات اليوم 

على الذحو التلق : 

© المباراة الاولى الساعة العاشرة بين 











د. جويلا عكلاين 

ا 

يي 

0 


د. ولعوانج برانشد 
«اكأنيا 1 سح 
مستشاراً. امراش التكحاء 
والدسم ويجراحات الادابيب 
وصول 6" شوال 


د.د ديار كر 5 
(بربطائحا 1 
سمانشا, الذي الباطنيّة" 


-.شايع الاي لك 101368ق 
ذ. العمسرصريه - ب 882/013 

عنمب امتلامانت اذكقتع 
لدة. شن المثار 'لتدميم 





6 5.0 ٠ 2 50 هاتت‎ 





5الضحة .. تعملن 






















ونحن في انتظار ماسيفعله عمائقة / 
المستقيل القريب. 


آليسوم بسدايسة دور التمائيسة في دورة البصنوى 


! 


الحياة » الاوحبى 
© اخيثراة الثائية الساعة الحادية عثى والريع 


بين 
اشبال الوحدة * صقر قريش 

الجدير بالذكر ان هاتين المباراتين هما اوى 
مياريات دور الثمائية والتى تحسم مبارياتها 
يطريقة خروج المقلوب ففى حائة تعادل الفريقان 
في الوقت الاصلى ستحدد ركلات الترجيح نتيجة 
المباراة 
© © تقرر أن تقام مساء يوم غد بين المباراتين 
(لاولى والثانية ميثراة كبرى ستجمع بين قدامى 
الاهلى امثال عبدالرزاق ابو داود واحمد عيل 
واحمد الصفير وامين دابو .. ومعتمد خوجل آمام 
قدامى الوحدة امثال سعيد ليان ومحمد لمفون 
وعبدالعزيز سرحان .. محمد الفائز.. حسن 
دوش .. دخيل عواد .. على داود .. خضر على . 











د.دى وارد سس 
دسيربطا سان 

أستاذ مبلشد أماض لكاروا لاض 
الياطية ونبغط الث 









د. فريتركوستيكا 


«أثانياالفيتية 


مستشار لاض الباطنيية 7 


د ابراهم راجي 


أستاة جو .ملت ا الشاللكت 


مستاد اميا ليد والدد 


وصول ١.‏ شوإل 















من إحدارافثا .. وضّاءتاحديتا 


١‏ لمزلة الخامسة منكتان الخضراج 


ب “انال 


صنعة الكدّاية للاكورطلارجيلرفاى 
؟ الحياةٌلهاببة ف العراق ف النصر ب م ل 
السلجق شل تدكور مرييزن عسيرىك 
؟ عمربن عد العريزوسياسته ف رد لظا ب ١؟‏ دل 
ماجدة صل زحكريا 





ب ابى نسراب 


جدة ل النسدوة .. 


قال الاستل ابوتراب الظاهرى ان جريدة «الدوة اصبدت اليوم صاحبة المعارك وكشف السرقات 
الادبية الشهيرة .. واضاف ابو تراب الظاهرى ان الصورة لم تتيلور حتى الان فق المعركة الادبية 
7 اللدائرة بين الاستلذ محمد الملديارى والدكتور عيدال القذامى حول كتاب (الخطيتة والتكفير ) 





1١‏ 2غ 


تبدو المسافة بين البدايات والنهليات 
- أاقصرممايجب ان تكون عليه , وتيدو 
هذه الحقيقة ماثلة امامنا عندما تعود 
بذاكرقنا الى ما مشى علينًا من احداث .. 
انها الاحداث التى تشكل في مجموعها 
عمر الانسان بعداً وزمناً أنه الحاضر 
الذى يشر بالحنين الى الماضى 
والمستقبل الموصول يحاضره . 
لكن حينما يتحدث المرء عن القرص 
المهدرة في حيفته . او تلك التى لم يحسن 
استغلائها نجد انه يربطها بالفراغ ف 
حياة الانسان .. 

© لماذا هذا الربط؟ 

© اتنا تجد له اسسا منطقية .. 
© فلا ثيء ياتي من فراغ .. هذا 
صحيح .. الا ان الاشياء هى التى توجد 
“ الفراغ .. ماهى هذه الاشياء؟ انها 
الظروف المحيطة بالانسان والمؤثرات 
الخارجية في حيلته .. لذا فان الحاضر 
هو اطول فترة في حياة الانسان .. لانك 
تعيش اللحقلة التى تمر ببطء في انتظار 
ما يتمخض عنه الغد القريب البعيد .. 
ان عامل الزمن هو الذى يحدد مسار 


جع هه موه عت 2ك 


م 
5 
9 
1 
0 


. مسار الانسان . ومن هنا ارتبط الفراغ 
بالظروف البيثية التى تحيط بالاتسان . 

وتحن حينما نتحدث عن الفراغ 
وكدف يستقله ابنلؤنا اثناء العطلة 
'الصيفية تتجاهل تماما القضية 


اعد عاص ص خا جح ا ها 


1 


القضية هى اننا مسؤولون عن اعدلد 
هؤلاء الابناء الاعداد الذى يجعلهم 
على الاستفادة من القراغ 
يله الى وسيلة انجارّ وعطاء 


1 


7 


نحن الاباء تمثل البيتة المصغرة 
لجيل اليوم الذى سيتحمل مسؤولية 
اعداد الاجبال المتعاقية . 
لذا فان القراغ هو ثروة لم تسستثمر 
الاستثمار الصحيح في حياتنا . 
لقد قال لى احدهم لماذا لا نتعلم 
كيف تصلح مايتلف ل بيوتنا .يل انثا نلجا 
الى السياك والكهربائي وو الخ .. 
نضيع الوقت وامال . هل هتاف غيب ف ان 
نقوم يهده الاعمال في بيوتنا . 
قلت له : لا .. اثما العيب فى اتنا نعشق 
:الفراغ - 
'يوسف حسين دمنهورى 
ات لا و ار ا 
صف من البلإاستيك 
كراكاس - احد رجال الصحافة ف فنزويلا 
اقترح ان تستخدم دور النشر البلاستيك بدلا 
من الورق إل طباعة الصدف كوسيلة للتوفير 
الاقتصادي ومساعدة اليلاد إلى ازمتها 
الاقتصادية . 


وقد توصل (روميو يوليفار) وهو فتان 
خطوط ليضا الى نوع من الحير الذي يمكن 
استخدامه قل الصحف البلاستيكية بحيث 
يزول باستخدام البيترول ولكنه لا يتائر 
بللاء . ويذلك يمكن استخدام الرقائق 


لوو مود ادا 1515 اولسار لاو ٠‏ 


البلاستيكية مرة اخرى في طباعة الصحف. 


وقال بوليفار أنه أعلن خطته عندما وجد 
ان طن الورق يكلف >٠١‏ دولار بينما لكة 
اليلاستيك الذى مقترح استخدامه تكلف 44 
دولارا ككل ٠‏ مترا ويمكن استخدام وسائل 
الطباعة التقليدية لو «الاوفست. ق هذا 
النوع من البلاستيك وطالب الصدف 
اليومية ف( فتزويلا باستخدامها لانها قتوفر 











سل 





واضاف ايو تراب ان ٠‏ التندوة ‏ اصبحت 
تتميز بحق عن بقية الصحف من خلال العديد من 
القضايا الادبية التى يمكن ان تترى الساحة 
الثقافية وتعطيها طليها خاصا .. 

ابو تراب الظذهرى وعد ٠‏ الندوة » بالكتلبة 
حول عدد من الموضوعات خلال الايلم القلامة .. 

اما عن حال الادب .. فقد قال لبو تراب 
الظاهرى ان (حال الادب اليوم متدهوره .. 
وشرفاته آيلة للسقوط ولاحاجر ولاحاجز فللتقس 
لاتطمثن الى مليزبرق ) .. 

وعندما سالناه عن السبب علد ليقول : ان 
السبب يعود الى ان الخبر قد خمل والبيان قد 

شيخنا ( عفا الل عنه ) ساقناه عن الحدائه قرد 
قائلا لاتعير عن ( مرتقى ) القول فكيف با معنى 
(المرفى ) وليس لها مفخرة حتى يرجع الينا 
ثناؤها .. 

وقاطعناء .. نقول : ولكن ماذا تتوقع لها .. 

فرد خماجكا .. [3] اتوقع لها عُرجة تستاصل 
بعدها جنورها .. وتسمج فل الذكر والاحدوثه 
وتستبشع فق السمع والصوت ويشتع يها 
القول .. 

شيخنا تحدث عن كثير من ذكرياته تنشرها 
قرييا .. 


مظاهرات بريطانية 
ضد الاسلحة النووية 


لتدن - اغلق المتظاهرون في بريطاتيا امس 

الطريق المؤدية لقاعدة (جرينهام) اليريطانية لمدة 

ساعة ونصف احتجتجا على الاسلحة النووية . 

وقد قام المتظاهرون بكسر احدى متصات 

التحكم والاطلاق لصواريخ (كروز) الامريكية . 

وقد اعتقنت قوات الشرطة عشرات المتظاهرين 
وقامت بتفريق العديد متهم . 








اغلاق حديقة 





©© يقوم مدير الاتصالات بمنطقة مكة 
ال مكسرمة المهتدس ايمن مصطفى 
عرقسوص هذه الايام يجولات ميدانية 
على كيائن المكلكات الدولية فى الغزة ول 
المعابدة وامكاتب المتفرقة بام القرى 
وقسم الصيائة للاتصالات المتايعة 
الكبائن خاصة الموجودة حول المسجد 
الحراع للتتك. من صلاحيتها ليستطيع 
المعتمرين الاتصال بتويهم .. 


للدكتور راشد الراجح هديرن جامعة لم 
القرى ورئيس النادى للثقاق الاديى فى مكة 
المكرمة . وجه دعوتي لرجال الفكر والمثقفين 
للاستماع الى محافرة الشيخ مدمد قطب 
مساء غد - الخميس إن مقر للتادى بعنوان 
«(صحاب رسول الله :95 والثانية الى الحال 
الختامى للدورة السرحية التى يقيمها 
النادى مصاء السببت القادم . 

84 صر قرار سملحة الرئيس ادلم لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف بترقية 
للوظف سعيد زامر البركاقى من المرثبة الخاسسة 
الى السائصة ميروك .. 

0 0 المهتدس عمارصندق دحلان حاز 
على درجة الشرف الاولى عن جامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة من كلية الهندسة قسم 
المعمئر الف ميروك . 

© © تم بعديتة سكالكا الجوف عقد 
قران الاستاذ بادارة التعليع محمد 
الحاتم على كريعة عمه.. تمنياتنا بحياة 














كسس 


© ايمن عرقسوس © 
88 تمت ترقية الملازم يحي ساعد البلادى بشرطة 
ياب المجيدى بالديئة المثورة الى رثبة نقيب كما 
تمت ترقية الللازم اول طلال عبدالعزِيز ابوسلامة 
الى رتبة نقيب .. النقيب يحي والنقيب طلال وعدا 
الزْملاء والاصدقاء بقامة حال عشاء بفشيق 
شيراتون بامدينة المنورة يهذه المناسية ., 


0/2/2222 


أد. رإشد الراجح © 


ليس المطلوب منك استعراض بعض مواقف 
الاخرين لتبرير اخطاء سبق لك ان ارتكبتها في 
حق نفسك.. انما المطلوب من الانسان السوي 
ان يواصل رسالتة الي الاخرين: يوصلها اليهم 
باقناعهم بمصداقية موقفه تجاه القضايا ٠‏ 
المطروحة والتي مازال الجدل يثلر حولها. 


























الا حسن عبدالحى قَزانٌ 


© © الملارّم اول محمد على العلوى 
يقي حقل سحور بعناسبة قدوم 
مولودته التى اختار لها اسم نرهافء 
ويحضر الحفل التقيب عيدات مسلم 
عدم 0 وزملائه .. 


لم سبع 


م0 


3 








جدة ‏ يتساعل كثير من المتخصصين الاكاديميين عن السيب الذي دفع الدكتور عيدال الغذامى صاحب عتاب (الخطيئة والتكفي) الى تجاهل مقال الدكتور 
تعيمان عثمان المتشور في جريدة الرياض قيل ستة وتصف . 


وعلى وجه التحديد يوم الخميس ١١‏ جملدى 
الاشرة ١407‏ .. وهو اول من كشف تطايق غلاقف 







(الخطيئة والتكفير) مع كتاي (تظريح النقد) 
الؤلفه (تورثروب فراي) ٠‏ 





فقد اعترف الغذامي ف عقاله الدقاعى المنشور 
في (عكاظ) يوم الاثنين الماضى يلته غير غلاف 
(الخعليتة والتفكير) في شهر رجب ‏ اي بعد مرور 


3 شهر على نشى مقال الدكتور النعيمان . 



















































































١- 0 ا‎ 




































جردي بومئٌة تصّدريمكةالكرمة 
ص.ب : 256٠‏ تلكس» ندوقج.ك بالاسة ها 





© يحي كردى © 

مكة المكرمة ‏ عدئلن بيطار .. 

طلب امين العاصمة المقدسبة لرؤساء 
اليلديات القرعية الاهتمام ينظافة الحدائق 
العامة وصياتتها .. 

وال تصريح للئدوة تحدث الاستاذ يحي 
اعين كردى وكيل امين العاصعة المقدسة فقال 
باته سيتع ترويد جميع حدائق العاصمة 
المقدسة بجميع اتواع الالعلب الخاصة 
بالاطفال وذلك مساهعة من الاملتة إل ادخال 
اليسمة على شفاه كل طفل خلال العيد 
المبارك .. 

وقال ابو امين ان حديقة المسفلة سوف 
تفلق لقترة حتى يتم الانتهاء عن جميع 
الاعمال والمرافق التى تحتاج الى صيلتة 
مؤقتة حائيا ليتم فتحها بعد تلك لعموم 
المواطنين .. 

شارع ام القرى 
ددل اين خلدون 

مكة المكرمة - عبد للعَرْينَ غؤلوى .. 

صرح امين العاصمة القبسة الاصتلق 
فؤاد توفيق بلته بئاء على توجيهات خادم 
الحرمين الشريفين فقد تم تغيير مسمى شاوع 
( ابن خلدون ) الى شارع ( ام القرى ) وذلك 
تنفيذا للتوجيهات التى تنص على تغيمر 
عصميات شوارع مكة المكرمة وجعلها ياسماء 
الشخصيات الاسلامية من الصحايبة 
والتابعين .. وتقوم الاماتة يدراسة ذلك 
وتشكيل لجنة بهذا الخصوص 


ماحل 
© موظفو الصحة ف مكة 
المكرمة .. اشتكوا من انهم 
لم يتسلموا حتى الان 
مكافاة الحبج لعام 
كاه .. ولاتخفى 
حاجتهم اليها خاصة فى 
هذا الوقت بالذات 
( رمعضان والعيد ) .. 
وياملون ان يلبى طلبهم في 
هذه الايام النى تتطلب 


بعة حي الزفراء 










اليلحة ‏ تليف القامدى .. 


خروفان ملتصقان ! 










































٠‏ قرامتها 


تلقى قسم الثروة الحيوانية يمديرية الزراعة والمياه بالباحة حالة ولادة متعمرة ونادرة لاحدى ٠‏ 
الاغنام الضان النجدية لل العقيق .. وقد اسفرت العملية عن وضع توامين ملتصقين من ناحية 
القنهر وجميع اطرافهما كاملة وايضا الجهاز الهضمى والتتضى ولثم تكتب لهما للحياة .. 

وعن مثل هذه الحالة قال الاستاذ محمد عبداله سحاب الفامدى رئيس شعبة الثروة الحيوانية 
بزراعة البلحة ان الرحم مكون هن قرنين وتمت عملية الحمل فى قرن واحد فقط من الرحم وك فى خلقه 


شؤون .. 






كذلك يتساط المتخصصون من الذي جعل 
الغذامي يتجاهل المقال العلمي المتخقصص 
للدكتور يوسف شلحد المعد من قيله يناء على طلب 
الشيخ حمد الجامر ونشر في مجلة (العرب) في 
عدد محرم ١407‏ ومقى عليه حتى الان اكثر من 
ثمانية اشهر ثم يتحرك الغذامي .. مع ان شلحد 
والنعيمان دكتوران متخصصان مثله .. اذا كان 
التخصص يقترن بدرجة الدكتوراه ويقول اجدهم 
ان الجامعات الامريكية لاتقرر كتبأ معينة في 
دراساتها العليا واذما هي موضوعلت تقرر 
وللطالب حرية اختيار الكتب بناء على توصية من 
استاذ المادة الذي يوصى باطلاع الطائب على كتبٍ 
معينة تتوفر في مؤلفيها الاكنديمية العلمية على 
مستوى الجامعات العللية . 
وقال آخر : كيف ينقى القذامي السرقة عع 
وجود تطايق في الغلافين وهذا التطليق يعني انها 
السرقة بعينها حسب العرف الدولي في ميال 
التاليف والطبع والنشر . 
أبناؤنا والمكتبات 
الرياض/واس - لوضحت دراسة لجراها 
قسم الاجتماع فل كلية الاداب يجامعة الملك 
سعود أن أكثر من 7/17 من طلبة مدارس 
متعلقة الرياض الذين خضعو! لندراسة قالوا 
انهم يترددون على المكتبات فيما نقى 717,4 
من العيتة أى علاقة لهم يللكتية . 
وجاء إلى الدراسة التى اعتمدت على تتائج 
استمارات استبيان وزعت على عدد من 
مدارس منطقة الرياض المتوسطة أن حواق 
7 من اقراد العينة يترددون على مكتبة 
المدرسة ولن 14,7/ من أفراد العيتة 
يتردون على مكتبة الحى فيما جاعت 
المكتبات المركزية العامة ف المرتية الثالثة من 
17 وقال 5,// انهم يرتادون مكتبات 
| لخرى مثل مكتية البيت أو بعض المؤسسات 
لو مكتيات الجيران . 
ورصدت الدراسة عدى توقر الكتب التى 
يود آفرك ألعينة قراعتها حيث اتضح من 
الدراسة أن الذين يجدون بعض ما يودون 
قراعته هن الكتب تبلغ تسبتهم حواق 
55,1 عن مجعود أقراد العينة .. اما الذين 
يجدون جميع الكتب التى يودون قرامتها 
فتبلغ تسبتهم ©5/ .. 
ولوضحت الدراسة لن 1/٠١,‏ من افراد 
العينة لا يجدون الكقبي التى يودون 
.. وسئل العثلية عن مدى معلونة 
المسلولين إل المكتيات على اختيلر الكتب 
المحيبه لهم فلوضح [كثر من 71/ انهم 
يجدون مساعدة من القاثمين على المكتبات . 
وقال 257,6 انهم يجدون (بعض) 
المعاوتة قيما قال 710.8 انهم يجدون 
معاوتة دائعة فيما قال 71548.07 أنهم لا 
ينجدون أيدا مساعدة من المسئولين 
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مؤادمكة 


ا تكريما للاستاق حسين عبدالحى راز يقيع 
الاصستا عبد اللقصود حوجه مساء الصسيت 
القلام حفل افطثر يحشيره لصدقاء القزان ... 
وستدور خلال الحقل العديد من الاحاديث 
ذات العلاقة بالصحافة والانب . 

© © ثل الاستاذ مقيل عقيل الشرعان 
عدير المعهد الصحي بالجوف سابقا 
والداروس الحالى يجامعة الملك سعود 
بالرياض شهادة الملجستير بدرجة امتياز 
مع مرتبة الشرف الاولى وذلك في رسالته 
متحديد مدى الاحتياج لبرنامج تثقيف 
المرضى صحدا با مستشقدات, وقد اشرف 
على الرسالة البروفور الزائر/ من 
جامعة كلرولينيا بالولايات “المتحدة 
الامريكية الدكتور سلترمين تهائينا 
للشرعان وتمنياتتا له بالنجاح الدائم. 
©© عبداث مبارك القثفى ٠.‏ رجل الاعبال 


السعودي ٠‏ ررق تمولود اسماه , محجمد.. 


ميروة .. 

9© عمر عبدالنور المحاسب بقركة ( القفاو) 
للموند الفغذائية . رزق بمولود أسماه ‏ عيدات » .. 
88 الاستاذ احمد عباس ششة رل الاعبال 
السحودي عاد الى مكة للقرمة بعد رحلة عمل فق 
لورويا اتايعة بعض أعماله . 

9© لشيرت افتاة فلبينية اسلامها أماع رئيس 
محاكم متطقة لقلاه شيخ عيس بن على الحلؤفى 
واصببح اسمها بعد اعتناقها للدين الاسلامى إمنى 
محمد) وقد بين لجا فضيلته محاسن الدين الاسلامي 
وحثيا علي التفسك بكتافٍ انه وسنة رسوله 
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دورة رمضانية 

لتحفيظ القرآن 

الجوف -. خائد ذيابٍ العرسان 
بدلت الدورة الرمضائية لمركز تحفيظ 
القرآن الكريم بعؤسسة عببدالرحمن 
السديرى الخيرية مع مطلع شهر رمضان 


الميارك .. وقد بلغ عدد الدارسين اربعين 
دارسا .. ولقد امنت المؤسسة للدارسين 


وسيئة التقل واعدت لهم مكانا مناسيا .. كما , 


زودتهم با مصاحف والوسائل السمعية .. 

وسيتم مع نهاية الشهر المبارك توزيع 
الجوائز على الدارسين . كما يقوم الشيخ 
عبدالرحمن تصراف بالاشراف على الدورة . 
وتامل المؤمسة ان يستمر المركز بالفعل طيلة 
العام عند يتاء الملسجد الخاص بداى الجوف 
للعلوم .. والذى سيكون باذن اف مركزا 
دائما لتحفيظ القرلن الكريم وتعليم اصول 
الفقه ., 

عدد جديد 


طن 

( المجلة العربية ) 

5 -الئنووة.. 

صدر عبد جديد من ( المجلة العربية ) 
التى يراس تحريرها الزميل الاستلا حمد 

وقد ضم العدد الكثير من الموضوعات 
الهامة التى تعود قراء المجلة على متابعتها .. 
الاستاذ القاضي قال ان هناك تصميما عن كل 
عضو ف المجلة على تقديم الافضل والاحسن 
ذلك ان قارىء المجلة قد اعطانا الثقة الكبيرة 











أن رواية الحديث النبيوى الشريف ليتهكم , وهو يقول :.< حدثنا محبط عن فحيط:. 














| عبدالفتاح ايومدين كاتباً 
الدفاع عن العقيبة الصذيحة" رفع غتها 95 -العايقين .:. 


. برئنسة أبى عدين .؟! فإذا كان ابومدين: رفيش التفع ال 






|. القران الكريم ط خلق الانسان علمه البيان » .. وق سورة البقرة يقول إلله 


' مجلس ادارة النادى برئلسته , فقد كتب إل 'غموذ (ه) صره! '. يدعو 'حملة 


3 ومقدساتنا ٠‏ وحماية لعقول تاشئتنا غن الشبان والفتيات من قلوث هذا التيئي 













الصبا واليفاع .. قنا الذى غير نه مواق الرجل ؟! ل ويا 10 


حتى الان شيثا عن تيئر الحدائه ورموزها المشبوهين , وعلى رإضنهم : ادؤتيقن 1 


لمر ٠‏ إننى ارجو أن يقرا ايومدين تيه زميله ء وين اتاد الاي ل 
ايها . الاتاذ محمد عبدا الحميد. عن ( ادوتيس ) وقضة كفره الصريت ٠.‏ ' 






اسل لين ناديم ال يليا سياه لكان ! ١:‏ 
تمجيد رمزهم ٠‏ لدوئيس ء [ انار جريدة « حكالة »عند عدكا :ل يوم الاثتيه 1س 





عبد الفتاح ابومدين. الى عدد , عكاظ ؛؟ الاسبوعى , ٠‏ الصاير 3 0-5-5 م الافين ' 
شعبان 4007اه وهو عدد 2/614 فسوف يقرا ايومدين. علي صفحة 
عمود( ٠ ,) ١‏ ماكتبه غضو يرن من الاعضاء الذين اختارهم ورشههم. بعدين . 
شخصياً مجلس ادارة النادى الاديى برئاسته . وهو يدعو الادياء علائية بقوله ! 1 
« ليها الادباء كونوا غامضين ٠‏ ولبتذكر لبومدين ان ال سيحانه وتعالى يقول أق ‏ ! 










الحق عزوجل .. + ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من يعد.' 
مابيتاه للناص فق الكتاب اولتك يلعنهم الله ويلعنهم للاعنون 4 صبدق إن . 
العظيم . 

وليعد ابومدين الى العديد 06ىلا من ويد عكاظ : فل نوم الجمغة 5 : 
شعيان 7٠4١1ه‏ وليقرا ابومدين ماكتبه ذلك ( الحدائئ ) الذى اختاره فى 


























































الاقلام الشبان الى التنكر خاضيهم بشطب كل الاسماء الغليرة فى ادب امتهم . فقد ' 
كتب قائلا بالنص ٠‏ ايتها الاقلام اغمسى سناتك ف الاوردة . واشطبئ كل الوجوه ١‏ 
الغابرة ٠! ٠‏ وان اراد أبو عدين ان يعرف المزيد , فليقرا فل العدد الاسبوعى . 

من جريدة « عكاظ ١‏ ف نوم الاثتين ؟؟ شبعبان /401 اه عدد 501لا : 
عمود(١)‏ . ص" . كيف استخدم « كويتب » احندائى غنّ جاهل اساليب” 





عن جاهل ٠‏ د |! , وكيف اخذ هذا الصبى المغرور يسخر من اذا كيار باكتلفيح 1 
اليذىء لانهم رقضوا هذا - التيئر !.. 3 

وبعد .. فإن كان قصد ابئ مدين فى الاصلاح , فقد حلولت أانا قبله. ولكن _ 
هذا التيار جرف من جرف ٠‏ وليس اعامثا سنوى التصذى دفاعاً عن. عقيدتنا . 








الذى لايقل خطراً عن المخدرات ؛ ان لم يكن اشد خطراً منها".. وليتذكن ابومدين ٠‏ 
ان الحق احق أن يتيع .. وان الرزق بيد الله الرزئق قلا داعى للجاملة بعض 
اعضاء محئس اآدارة النادى الذى يتولى رئاستة :“قلا امجاطة: 4 ساب : 
المبادىء العليا والعقيدة الخالصة وشرف الوطسن.. 1 1 
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